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1. 


2. 


p 











((0)03.xX “546x935 —x8 4 x12 olduğuna göre, f(1) 
değeri kaçtır? 


)-—>  B) — O b) > 


5 
E)-— 
3 


İ:R-R, ix) -ax“—3x24x—2vef(1)-4 olduğuna 


göre, a kaçtır? 


7. 


9 3 
AZ B)2 6) - > 


Di 


#R—>Rvem,neR 

(©) 5x3—2xX24mx4n 

(<1) 2 olduğuna göre, m kaçtır? 

A) —19 B) —17 C) -16 D) -15 


xeR”, a) Xİ - Sa - 6x 45 ve (X)—12-0 


olduğuna göre, x kaçtır? i 
A) -16 B)-4 C)—3 D) -2 


E) 14 


E)-4 


10) x55 4x54 45x535... 41 olduğunagöre, f(0) değeri 


kaçtır? 
A) —1 B) 0 C)1 D)2 


E)4 











Xİ LAR Ez : 
6. ip olduğuna göre, f“(0) değeri kaçtır? 








x-İ 
A) B) 2 C)—1 D) 0 E) 1 
ax41 
we. : iliyor. 
7 © zo fonksiyonu veriliyor 


t(2) - olduğuna göre, a kaçtır? 
A)-2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 


8. İX)-(X4*1)2. (X — 4)3 fonksiyonu veriliyor. f() O 
denkleminin kökleri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1,4) B) (-1,0) 0 (1,1,4) 
D) (4,1) E) 1,0, 1) 


9. Hx)(X—1)2.(X43)3 olduğuna göre, f(-1) değeri kaçtır? 
A)2 B)8 C) 16 D) 32 E) 64 


10. f(x) -(2x2—5x44)9 fonksiyonu veriliyor. 


Buna göre, f(x) in x - 1 apsisli noktasındaki türevi 
kaçtır? 


A) B) -2 c)0 D)2 E)4 
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11. f(Ex45)—2x244x47 fonksiyonu veriliyor. 
Buna göre, f(1) * (1) toplamı kaçtır? 


A)—-6 B) 3 Co D)3 E)6 
12. - — olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun 
(2x-3) 
x - 2 apisli noktasındaki türevi kaçtır? 
A)4 B)o 0-4 D) E) 12 
13. f EE) fonksiyonu veriliyor 
ş s  — —— fonksiyonu v z 
e y iy 
. Buna göre, f'(0) değeri kaçtır? 
A)-15 OB) O) > DE O OE)to 
14. f(0)x242x—1 olduğuna göre, 
tim, İCİN) imitinin değeri kaçtır? 
x31 X-İ 
AS B)4 Cc)3 D)2 E)1 


15. İ(x)  x2 — 2x * 5 olduğuna göre, 


lim SX Kİİ İİ iimitinin eşiti aşağıdakilerden 
h—>0 


hangisidir? 


A)x2—2 B)2x-1 C)2x D)2x—-2 E)2x13 





TÜREV 

















16. f(3) - 5 olduğuna göre, 


i 5h ME 
lim —————— limiti d Kaği? 
ga 3 4h)—(3—7h) imitinin eğeri kaçtır 

1 3 5 41 P 

A B) — GO— D)— EL 

e O Ge e İŞ 


3 
17. if xÜ kdx, Xx<0 
2x7 ix, x20 


fonksiyonunun Vx e R için türevinin olabilmesi için k kaç 


olmalıdır? 
A)0 B) 1 G2 D)3 E)4 
2x2 |, x>1 
18. f(x)-44 , xz1 olduğuna göre, 
4x 415, x<İ 


f() in x 1 apsisli noktasındaki türevi kaçtır? 


A) 0 B)2 o) 4 D)8 E) Yoktur 


x7 ,X<4 
19. f(x)-116 ,x-4 fonksiyonu için aşağıdakilerden 


3x*-d,x>4 


hangisi yanlıştır? 
A)f(49)-83 B) (149)-8 
D) 115) -3 


C)f(3)-6 
E)1(4)-8. 


20. 1(x)-(3x2—6x 4 5)2 4 (x3 — 2x2)8 olduğuna göre,f(1) 
değeri kaçtır? 


A)—3 B) 0 C)6 D) 12 E) 15 





























1. İ(X)3x53 46x13 Xx 8 4x2 ise, 5. 


xXx xilıx53$. x24x 41 İse, 


i İ'(x) - 55x51 454x593 453x525... 4x4 olur. 
fo 3x” ; 6. x 73 -(-3)x$4 5) 2 


x0Oliçin f(0) — 1 bulunur. 














#0) 5x23 —8x-7/3 43x-4 ği ya 
f()-5—843-İ--İ bulunur. 
2 2 
Yanıt B 
2. (©) <ax“—3x2 4x—2 ise, 
(()-4ax3—6x*1dir. 
xztiçin,f(1)-4a—641 
4-4a—5 
X2 41 , a 
9—4a 6. f(x) il fonksiyonunda bölmenin türevinden, 
x— ğ 
9 
a bulunur. "ez (2 -1)(x—1)—(x2 1x1) 
(x-1)2 
ei 2X4(X—1)—(x2 41)4 
- (X-1)—(Xx5 #1). vi 
f (xy e AD elde edilir. 
x-1) 
x0Oliçin, f"(0)- Z —-İ bulunur. 
3. İf) -5x3—2x24inx*nise, az 
(0) 15x2—4x*m 
x--İ için, f(1)-15:44*m 
2-19*m 
m —17 bulunur. 
Yanıt B 
7. İİ) > — fonksiyonunda bölmenin türevinden, 
x— 
3 
4. f)-x3—Öx2 -6x45 ise, Na, 
er i pf) (41) (2x 3) -(ax 4 1).(2x -3) 
10) —3x2—3x—6dir. (2x—3)7 
49-01 (2x—3)— 
f0)—12-0ise, Ge eee ED) > elde edilir. 
3x2 —3x—6—12-0 (2x-3) 
3x2 —3x—18-0 x 22 için, 
2. .x-6- 
X—x—-6-0 , a.(4—-3)-(2a4*1)2 
LZ) m A a 
&-3)&12)-0 4-3) 
x -3 veya x -—2 bulunur. -g- azda-2 > -8--3a-9 
xeR olduğundan x——2 olur. i 
Yanıt D ei Yanıt E 
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8. İf) (x4 1)2.(x—4P fonksiyonunda çarpmanın türevinden 
PO) (e YY 4 e e 1 — 493) 
0-2(X 4 1).(X—44 (Xx 1)2.3(x—4 elde edilir. 
İfade (x * 1).(x — 4X2 parantezine alınırsa, 
(xe 1).(0x—4)2)2x—84 3x4 3)-0 
e 1).(x — 4)2.(5x — 5) < O bulunur. 
Bu denklemin kökleri x-—1,x-4vex-1dir. 


ÇK-(-1,1,4) elde edilir. Yanıt C 


9. (6)-(x—1)2.(x 4 3) olduğuna göre, çarpmanın türevinden 
Pp) — (0x — 1)2)'0x 4 3) v 0x — 1) 3) 
—20X —1)0X 4 3)3 4 (x— 172. 3x 3 
x--İ1 için, (1) 2(-2)(2)3 4 3(-2).(2) 
-—32 4 48 - 16 bulunur. 


Yanıt C 
10. f(x) — (2x2 — 5x 4 4)9 ise, 
P(x) 4.(2x2 — 5x 4 4Y3.(2x2 —5x #4) 
— 4.(2x2 — 5x 4 4)9.(4x — 5) bulunur. 
x-t1için, o f(1)4.(2—544)3.(4—5) 
-4.1.(-1) > - elde edilir. 
Yanıt A 


11. (2x 4 5) > —2x7 4 4x $ 7 ise, 
(1) -2(2) 4 4(-2) #7 
(1) -—8—847--9 bulunur. 
OX * 5) - —2x2 4 4x * 7 eşitliğinde her iki tarafın türevi 
alınırsa, 

ox 4 5).(2x <5) -—4x 44 

(Ox 4-5)2-—4x44 
(2x 45) -—2xx2dir. 

Xx -2 için f(1) x—2.(-2) 42 - 6 bulunur. 
O halde, (1) 4 f(1) <—9 4 6 -—3 elde edilir. 


x--2için, 


Yanıt B 











b. ğer İğ; 
(2x-3)? 
16) — 3(2x — 3)? olarak yazılabilir. Buradan, 
f(x) —3.(-2Y2x — 3)8.(2x —3) 
--6.(2x-3)32 
-—12.(2x —3) 9 elde edilir. 
Xx - 2 için, f(2) - —12.(2.2-3)9 - —12 bulunur. 
Yanıt E 


2 
13. (©) BS fonksiyonunda bölmenin türevinden, 
X— 


pp) (24-3) Y(8x-1 (8x 1/(2x 0) 


(3x-1) 
2 
| 2(2x-3).2.(3x-1)—3.(2X-3) Sli 
(3x-1)? 
2 
-3)2(-1)-3(-3)” 12-27 
x-0 için, ry ADADA 2. aş 
(0) 1 
elde edilir. 
Yanıt A 


14. lim (10), ifadesi x - 1 noktasında f(x) in türevine 


x1 x—İ 
eşittir. 

lim Xİ) çiy O halde, 
x1 x—İ 
(0x2 4 2x—1 
f(x) 52x42 


xzt1için,f(1) 2-2-4 eldeedilir. 
Yanıt B 








daa -f'(x) olduğundan, 


160 -x2—2x Sise, 
f(0) 2x—2 bulunur. 


Yanıt D 
dö im zi 
ho f(3-h)—((3—7h) O 
L hospital kuralı uygulanırsa 
lim e e a lim —S — --İ bulunur 
ho f'(3-4h)47f'(3—7h) ho 8f(3) 8 
Yanıt A 


-17. Bir fonksiyonun herhangi bir noktada türevli olabilmesi için, 
fonksiyon o noktada sürekli ve o noktadaki sağdan ve soldan 


türevleri eşit olmalıdır. ((x) in kritik noktası x - O olduğundan 


lim f(x) — lim f(x) f(0)-0 olup 
x>0- x90* 


((X), x0 da süreklidir. Ayrıca , ve 


NO) -3X244-4 
(0) -f(0*) 


f(09) —4xek—k 
4 - k bulunur. 


Yanıt E 








2x” x>i 
18. İ(w)x) 4 xi 
4Xx415 x<İ 


tim f(x) — tim f(x) —1(1) 
x31 xf 
lim(4x15)-19 

x>1 


lim 2x2 -2 dir. 


x1 


lim f6) lim f(x) olduğundan fonksiyon 
x—>1” xXx 


Xİ apsisli noktasında sürekli değildir. 


O halde, x — 1 noktasında türevi yoktur. i 
Yanıt E 


19. #(X), x - 4 apsisli noktada süreklidir. Fonksiyonun X - 4 ap- 
sisli noktasında türevinin olması için fonksiyonun bu nokta- 


daki sağdan ve soldan türevleri birbirine eşit olmalıdır. 

4<x>1(0)3>5f(49)-3 

4>x>f(X)-2x>1(4)-8 

f(49) 4f(49) olduğundan fonksiyonun Xx — 4 apsisli noktasın- 

da türevi yoktur. E seçeneğindeki f(4) - 8 ifadesi yanlıştır. 
Yanıt E 


20. 1(x) - (3x7 —6x 4 5)2 & (x3 — 2x2)3 olduğuna göre, 
10)2.(3x2— 6x $ 5).(9x2-6x45)43.(X3—2x2)2. (x3—2x2) 
> 2.(3x2-6x4-5).(6x-6)4-3.(X5—2x2)2 (3x2 4x) 
—12.(3x2-6x45).(X—1)4-3.(X3—2x2)2 (3x2 -4x) 
O halde, x — 1 için 
1(1) > 12.(3—-545).(1—1)43.(1—2)2.(3—4) > —3 bulunur. 
Yanıt A 
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1. 

















O) A olduğuna göre, /(0) * f(0) toplamı 
x44 
kaçtır? 
3 1 
A0 B) — Cc) — D) 1 E)2 
) ) > ) > ) ) 


İS —2) - 3x9 —3x2 4 5 olduğuna göre, f(6) değeri kaçtır? 
A) 10 B)8 C)6 D) 4 E)2 


tf fonksiyonu, 
(> LR *x şeklinde tanımlıdır. f(x) fonksiyo- 
Xx 2x2 


nunun x 1 apsisli noktasındaki türevi kaçtır? 


A) -3 B) -2 C)-1 D) 0 E)1 


yzf) v2 42 olduğuna göre, İY aşağıdakilerden 
dx 











hangisidir? 

a) —* Bi 
x2 42 22x42 

Gi D) 1 


İziz)ras fonksiyonu veriliyor. Buna göre, 
> 


f(1) değeri kaçtır? 
A)-6 B) 4 6)—2 D)0 E)2 








6. 


7. 


10. 





(0) > (© —1).(Xx1)8 olduğuna göre, f(1) değeri kaçtır? 
A) 18 B) 20 C) 22 D) 23 E) 24 


(x2 —1).(X45) 


f — 
m (2x41)3 


olduğuna göre, f(0) değeri kaçtır? 


A) 31 B) -29 C) 341 D) 29 E) 21 


P(x) polinom fonksiyonunun türevi P(x) tir. 


P(x) — P(x) — 2x2 4 2x — 5 olduğuna göre, P(1) değeri 
kaçtır? 


A) 9 B)8 0)7 D) 6 E)5 


) —Yix2 -3x—3)2 fonksiyonu veriliyor. 
f(x) fonksiyonunun x « —1 apsisli noktasındaki türevi 
kaçtır? 


> 


Me mr o) z D) - 


E) 5 


R>R,İ() <axrbxscolmaküzere;b,ceRtve 


#0) — f"(0) olduğuna göre, - oranı kaçtır? 


1 1 1 
Mi B) — e) 
A a le D)1 E2 














11. fojzy4xaix olduğunagöre, jim —8*-2 
er me-fi) 


değeri kaçtır? 


41 
E) -L 
a 


12. f: R—> R her noktada türevli bir fonksiyon ve f(x) -4 


olduğuna göre, lim (43) -İ(İ-4h) çnitinin değeri 
kaçtır? ii h 


A) 16 B) 20 6) 24 D) 27 E) 28 


g2 
13. y xİ—3x3 4 5x2 — 2 olduğuna göre, © ifadesinin 
X 


x - 2 apsisli noktasındaki değeri kaçtır? 


A) -20 B) -5 C)7 D) 14 E) 22 


14. f(x) > x3—5ax 4 4 fonksiyonu veriliyor. 


ve — 3 olduğuna göre, a kaçtır? 
0) 


A) -5 B) 3 Cc) 0 D) 1 E)2 


15. RR, (0) za 2x2b45x—-2, 
“f(4)-3vef(-1) 5 olduğuna göre, 
a kaçtır? 


A-z B-İ O-Ş D-> B-İ 

















16. i)-vx31. (sx #k) ve f10)-2 


18. 


19. «> 


20. 


olduğuna göre, k kaçtır? 


A)1 B)2 o 3 D)4 E)5 


©) X2 44x45 fonksiyonu için 

lim ix *h) ia) limiti aşağıdakilerden hangisine 
h—>0 
eşittir? 


e B) (2x44)1İx2 44x45 


2 


XO 44x45 
o) İZ 44x45 D) vx2 k4x45 
2x44 x*2 


E) İl 14x45 


x2 41, x<İ 
© 3 , x-1 
3x , X>İ 


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)112)-3 B) f(0)-0 C0)111)-8 
D) f(5) -3 E)1(1):—2 


2X2-3, x>2 N Ni 
” fonksiyonu x — 2 apsisli noktada 
kt , xs2 


türevli olduğuna göre, t kaçtır? 


A) -11 B) -6 c)3 D)5 E)7 


2 2 
fx) MM ği biçiminde tanımlanan f(x) fonk- 
6Xx-2 , x>İ 


siyonu için f'(1) değeri kaçtır? 
A)-6 B) -3 c)0 D)6 


E) Yoktur 





RNAFEBAASİM AA TinNN İE WİTABAIM 

















1 


(2 AKL (Xİ oy İİ Agir 
&) x2 44 x2 44 8) Gü 


Ge , 

1) x41 | 2( x#1 
0) | AL. Kİ e 
© 1 ei) (EL) 


Lİ 
| M2A4 (2 | 244 2x) 
21x41) (244) 


1 /x244 4—2x—x2 
2N x41 (2244P 


YanıtB 


00 — 2) — 3x3 — 3x2 $ 5 ifadesinde her iki tarafın türevi 
alınırsa, 


© —2Y103—2)(348 3x2 4 5y 

BZ.İ(x3 — 2) 9x2 — 6x elde edilir. 

x-2için, 3.22.1232) -9.22 -62 
12.f(6) - 36 — 12 


f(6) <2 olur. 
Yanıt E 
iy İİ 4x8 sâxiİ-İ.x?x3 
X 9x2 2 
3 1 1 2 
(()-—————.(-2). — 3x 
x2 2 x3 
” 3 1 2 - 
(()———4—— 43x“ olduğundan, 
x” x3 
((1)2—33143-i1dir. 
Yanıt E 





4. 


6. 


()—vİx2 42 olduğundan, 


4 





Led İ (2 #2). 
2 x2 42 








Yanıt A 


3.1. |-4x-3 ifadesinde her iki tarafın türevi 
2 x4İ 


alınırsa; 


2 (x41)2 x4İ 
3 w 
x-— için, ——.———.f(1)-4 olur. 
2 
3 
2 


2 
——.1(0)-4 
3 (0) 
(1) —6 bulunur. 


Yanıt A 


f(x) < ©Ö—1).(X # 1)3 ifadesinde her iki tarafın türevi alı- 
nırsa; 


TY 3x1) 8 1) 
f(1)23.23540 
—24dir. 
Yanıt E 


e Nr imi 








(X2—1).(X45) N 
©) > ————— eşitliği düzenlenirse 
7. 1x) Ex şitliğ 
iy A ESXİ—X—5 elde edilir. 
(2x 41) 


(e) 

© (2x41)9 
x - Oliiçin, 
10) - a -29 olur. 





(3x2 410x—1).(2x 41)3 —3.2(2x -1)2.(x3 5x2 —x—£ 


Yanıt D 


8. P(x) — P'(x) farkı ikinci derece olduğundan P(x) ikinci 


derece olmalıdır. 
Po) zax24bx4c 
P(X) 2ax4b 


PO) —P'0)zaxZ4bx4c—(2ax4b) 


P(x) — P(x) xax2 4 (b—2a)x4c—b—-2x242x— 5 


olduğuna göre, 


a-2 
b—2a-2 
c—-b-—5 


Buna göre,a-2,b-6,c-1 bulunur. 
O halde, P(x) - 2x2 46x41 olur. 
P(1)22.1246.141—9 bulunur. 


3 2 
9. ix) -y (X2—3x—3)2 -(x2—3x—3)3 
ifadesinin türevi alınırsa Ni 
1 
3 


10) E (ex 34? —-3x-3) 


xz -—İiçin; 


(1) 5200-31 -3(-9-3f Tolur. 


i 
3 


- 0143-0) 


a d0. tür. 
3 


Yanıt A 


Yanıt B 





10. 


11. 


12. 


18. 





f(x) - ax? 4 bx * c olduğundan, 
(O) -c 
f() -2axsb 
#0) -b 
KO) -40) > eb 2-1 olur. 
: Yanıt D 


İma BAEZ 
0 


zi mL) 


L“ hospital uygulanırsa; 


bulunur. 





lim — 8X2... jim 


a m9) e 


(©) Nİ 4x4yx olduğundan 
44 1 
2yXx 


b, A 


2 4x six 
(|) z 5v6. bulunur. 
4 6 


Bu durumda 


8 8 86 
5 





bulunur: 





Yanıt A 


im, 1(143h) -i(1—Ah) 0) 


© belirsizlik. 
h—>0 h ii 0 0 


L' hosital kuralından, 
e klz t(—4h) 


ho 


im 2 (143h) — (4) (ih) 


h—>0 1 


im 3104410) 
h-0 1 


lim 7.1'(1) -7.4 -28 dir. 


Yanıt E 


fe) < İİ 4x8 9x2 410x 
dx 


2, 
f(x) yi -12x2—18x-10 olup 
dx? 


x2 için, 


1(2)-12.22 -18.2410-22 dir. 


Yanıt E 
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14. (0) -xİ— Sax * 4 ise, 
f0) 3x2 —-5a—f(1)-3—5a 
(0) 6x f(1) 6 


İÜ .g,3-52 3 53. 5a-18 
ma) 6 


>a--—3olur. 
Yanıt B 


15. f(x) ax 4 2x5b 45x-2ise 
TO) 3Bax2 4 4xb 4-5 
f“(X) - 6Gax * 4bdir. 
((()-3a4*4b45-3—3a4s4b-—2 
(1) - —&a 4 4b - 5 elde edilir. 
Bu denklemler ortak çözülürse; 
3a14b--2 
—&a *4b-5 


7 
az—-— olur. 
9 Yanıt E 


16. İÇ) yx41.(3x4k) olduğundan, 














1 1 > 
(()—.———.(8x4k) 43X41 (Çarpımın türevinden) 
2 Çx4i 
3 , 
11 ri 3 1 3 1 
((0)2——.—. x*İ) 2.(3x4k)4—.———4— 
22 ) 2 Jxsi 2 Şxşt 
x - Oiçin; 
110) elik BEY 2 olduğundan, 
4 2 2 
>kz4olur 
Yanıt D 
17. lim İt hn ME 
h-0 h 
İ(x) zy x2 44x45 olduğundan, 
i 2x44 X42 
)— z— m a olur. 
"2 İxZ44x45 vVx2 44x45 
Yanıt A 











18. f(x) fonksiyonu için, x < 1 apsisli noktası kritik nokia 
olduğundan, bu noktada fonksiyonun Timitini inceleyelim. 
lim f6)23.1-3 


x—31İ 

lim f6) 12 41-2 

x317 a 
lim fG)x lim f(x) olduğundan 
x>1* »—1 


f(x) fonksiyonu x — 1 noktasında sürekli olmadığından türe- 
vi yoktur. 
Yanıt C 


19. f(x) fonksiyonu, x < 2 apsisli noktada türevli olduğundan 
x - 2 apsisli noktada süreklidir. 
lim f()— lim (xt) — 2k4t 


x»2” x927 


lim f6) lim (2x2—3) - 5 


x2* x92* 
(”(2*1)-4.2-8 
f(27)—k 
2k4t-5>2841t-5 
>16*t1t-5 
>t--1İidir. 


>2k4t - 5dir. 


İsssonür 


Yanıt A 


20.x - 1 apsisli noktası f(x) fonksiyonunun kritik nokiası 
olduğundan, bu noktadaki sağdan ve soldan limitler eşit 
olmalıdır. 


lim f6) lim f(X)-4 


xt x17 
244) y< 
fe) - (3x H1),x<1 
(6x—2) ,x>1 


(ey İSX , XSİ 
re çOX>İ 


((1)f(7) olmalı 
6-6 
((9)6 olur. 


Yanıt D 














(0) -—3 kax2—5x43,gix) —3x9 4 2x ve 


(f 4 g)'(1) < 8 olduğuna göre, a kaçtır? 


M4 Be O: O M 5 


f ve g fonksiyonları, 
İ(x) —x2 4 4 ve gix) - 5x — 4 şeklinde tanımlıdır. 
(fog) (1) değeri kaçtır? 


A)2 B) 5 C) 10 D) 12 E) 15 


f ve g fonksiyonları için, 
f(x) > x3 —2 ve gix) — (x * 2)7 olduğuna göre, 
(gof) (1) değeri kaçtır? 


A)2 B)3 C)6 D) 9 E) 12 


f ve g fonksiyonları f(x) 145 . dör) — x 4 4 biçimin- 
Xx 


de tanımlıdır. Buna göre, (gof) (-1) değeri kaçtır? 
A)2 B)6 c)8 D) 12 E) 24 


f ve g fonksiyonları, 


(0) >1x15 ve gix) - x2 — Sile tanımlıdır. 
Buna göre, (f0g) (8) değeri kaçtır? 


A)1 B)0 C)—1 D) -z E)-2 











6. fvegpR de türevli fonksiyonlar olmak üzere, g (3) -2, 
g(3) 6 ve f(6) - 3 olduğuna göre, (fog) (3) değeri kaç- 
tır? 


A)3 B) 6 C) 12 D) 18 E) 36 


7. Vx e R için türevlenebilen f ve g fonksiyonları için 
((X—3) - (3x — 1).g(x41) eşitliği veriliyor. 
1(2) -7 ve g(6) - 3 olduğuna göre, g (6) değeri kaçtır? 


1 1 1 1 1 
AY-— B-— O-— D-— E|-— 
m Bez G- m © 


8. gfonksiyonu, gix)- el biçiminde tanımlıdır. (2) — 2, 


112) -—1 veg(2)- — olduğuna göre, c değeri kaçtır? 


RU 
4 
; 


A) -2 B) 1 (o)X0 D) 1 E)2 


9. h(4x42)-1f(3x—2). g(x2 —4) fonksiyonu 


veriliyor. (—5) - 1,1(-5)-2,g(3)-3veg7(-3)-—3 
olduğuna göre, h“(-2) değeri kaçtır? 


A)0 B)2 Cc)4 D) 6 E)8 


10. (0) -2x-3,g()<x244,h(x) > vVx41 fonksiyonları 
veriliyor. Buna göre, (fogoh)'(10) değeri kaçtır? 


A)0 B)2 C)5 D) 10 E) 20 
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11. fgvekfonksiyonları, f(x) > 4x, g(x) > 2x2 ve k(x) — 





ile tanımlıdır. Buna göre, (fogok) (4) değeri kaçtır? 


A)-1 B) “5 c)2 D)4 


10 





12. yz pi olduğuna göre, i 
Xx 


dx 
sine eşittir? 


A) B) —9ix10 


pi e E) 111x109 


4 
13. y(2x 4 1)3 olmak üzere, Sy aşağıdakilerden hangi- 


sine eşittir? dx 


A)2x41 B) 4x 4-2 





E)1 


14. tw) Vİ 64y3x fonksiyonu veriliyor. 


— Buna göre, f“(3) değeri kaçtır? 


)->  B) -3 go D- 


15. f,gveh, R de türevli fonksiyonlar olmak üzere, 


h(x) — (fog)(x) biçiminde tanımlıdır. 
9(2)-3,f(3) -4, g (2) - 4 olduğuna göre, 
h (2) değeri kaçtır? 

A)4 B)8 Cc) 12 D) 16 





E)8 


aşağıdakilerden hangi- 


201 


c)0 


1 
E) — 
İş 


E) 20 


2 


X 





16. fveg fonksiyonları şekildeki 
analitik düzlernde verilmiştir. 
(gof) 12) değeri kaçtır? 





Ay B) -Z Gi. Ge © 


17. P(x) polinom fonksiyonunun türevi P(x) ve 


P(x) — P(x) — 3x2 $ 5x — 4 olduğuna göre, P(x) in kat- 
sayılarının toplamı kaçtır? 
A) 13 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 


18. P(x)-x5—ax24bx48 


polinomu (x * 1)2 ile tam bölünebildiğine göre, a kaçtır? 


A) —12 B) -11 C) 10 D) -9 E)— 


19. H2x34 1) 3x2 43x 4 1 fonksiyonuna göre, f(3) değeri 
kaçtır? 


A)1 Bi) c)3 p). E)4 


20. f(2x * 3) — h(3x” $ 2) ve h'(5) - 3 olduğuna göre, 
f“(5) değeri kaçtır? 


A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 








(0) —32 42ax—5 
#(1)—342a—5 
-2a—8 
g()-12x342 
g'(1) 14 olup 
((* g)(1) f(1) * g'(1)-8 
2a—-84114-8 
2a-2 


a1 bulunur. 


(09)'(1) — g'(1).'lg(i)l 
g(x)5x—4—>g(1)-1 

g4) <5 gi) -5 

(X)5x2 44X10) -2x>('(4) 2 
(f0g)'(1)  If(g(1))1 

—g(1).f(9(1) — 5.f(1) — 5.2 - 10 bulunur. 


(go)(1) — f(1).9'IK1)I 
()>X—2X((1)—1 
((0)3x2>f(1)-3 

9'(x)-2.(X 42) > g(((1)) -g'(-1) 2 
(gof)”(1) -3.2-6eldeedilir. 


(g0o0)"-1) -f(-1).g 1-1) 
()2142x2X1(1)-3 
(()>—x15>0((41) 4 

9'(x) 2x g((-1)) > g (8) 6 olup 
(g0f)'(1) — 4.6 - 24 elde edilir. 


(f0g)"(8) - g"(8).f1g(8)1 
gi) -xX2—5— g(8)-64—5-59 
g'(x) 2x > g'(8) - 16 olur. 


(O) -v x45 ise, 
jk İ. i(g(8)) (s9) İİ 
©) a )) >1"(59) 2 er 


1 


Buradan (f0g)'(8) —1 TE - 


1 bulunur. 


(f09)'(3) — g"(3).flg(3)| eşitliğinde verilenler 


yerine yazılırsa — 2.f'(6) — 2.3 - 6 bulunur. 





Yanıt D 


Yanıt C 


Yanıt C 


Yanıt E 


—-İ dir, 
16 


Yanıt A 


Yanıt B 








7. (x—3)-(3x-1).g(x * 1) eşitliğinin her iki tarafının türevi 
alınırsa, 


X—3)1(X—3)-(3x—1Y.9(X *1)4(3x—1)(X 4 1)'g(x4*1) 
(X—3)-3.90(X 4 1) *(3x-—1).g'(x * 1) 
f(2) - 3.g(6) * 14.g"(6) 
7-3.34 14.g'(6) 
—2 14.96) 


x Siken, 


1 
(6) -—— bulunur. 
g (6) 5 bulu 


Yanıt E 


8. da gix).(x)c eşitliğinin her iki tarafının türevi 


alınırsa, 
g'(x).1(x)tg(x).t(x)-0 
x2 için, g'(2).((2)--9(2).f(2)-0 


1 
—.24g(0)(-1)-0 
7 *g(2)(-1) 

1 
2)-— bul ; 
g(2) 5 ulunur. 


Bu değer ilk denklemde yerine konulursa, x — 2 iken, 
g(2).(2) -c 


İ15-ç 
2 


c-1bulunur. Yanıt D 


9. Verilen fonksiyonda her iki tarafın türevi alınırsa 
4.h'(4x 4 2) — 3.f(3x — 2).g(x2 — 4) 4 2x.g'(x2 — 4) (3x — 2) 
vex —i iken, 
4.h'(-2) -3.f'(5).g(—3) — 2g"(-3).(-5) 
4.h(2)-32.3—2.(-3).1 
4.h'(2) 1846 
h'(2) — 6 bulunur. Yanıt D 


10. Öncelikle (fogoh)(x) i bulalım 
- ilgihGe)ji > ix * 5) 
-2(X45)—3 
22x47 
(fogoh)”(x) -2 : 
(fogoh)'(10) — 2 bulunur. YanıtB 





BAATENMATİM FATIIRANİI VİTADEJIN 











11. (fogok)(x) — falkejll - > 


(fogok) (Xx) — 64 
x3 


ay, EB 
fogok)'(4) x 22”. --—1 
(fogok)'(4) 6 





Yanıt A 


Yi. 41 10l 
dr -(<1)'9.101x11 di bulunur. 


Yanıt C 


13. yz(2x49)9> > —32(2x41)2 -6(2x412 


d2y 
SV -622(2x41)-24(2x41) 
dx? 


Yanıt C 


19. 


14. ©)-v641 3x fonksiyonunda 


3 
ojesyYax 2v3x 


x38için f'(3) - —i 3... 1 pulunur. 


ojesya. 29 12 





ta) 


Yanıt D 


20. 


15. h(x)  (fog)(x) eşitliğinde her iki tarafın türevi alınırsa 
h'(2) — (fog)(2) - 9'(2).flg(2)l 
-413) 
24.4 - 16 bulunur. 
Yanıt D 








SÜBEV O 


16. 


17. 


18. 


P'(-1)>312asb-0 








(gof)12)-12).g'14(2)) 
İf ve g doğrusal fonksiyon olduklarından birinci türevleri, 
eğimlerine eşittir. 


0) pa mM; z -Şsrt) EE 3 


2 
(2)-0 
ola) <m, 1 912) <0) 2 
, 3 1 3 
(gof)(2) — Ke eri bulunur. 
Yanıt D 
P(x) <axZ—-bx 4 colsun 
P'(X) x2axsb 
P() — P(x) 3x2 45x—4 
ax? -bx-c—2ax—b-3x245x—4 
ax2 4 (b—2a)x—b4sc-3x2-5x—4 
Polinom eşitliğinden 
az3 : b—-2a-5 , —Db4c--4 
b—23-5 —14c--4 
b 11 cz7 olur. 
P(x) polinomu; P(x) >3x2 4 11x-7 
Katsayıları toplamı P(1) 3411-7 
P(1) -21dir. 
Yanıt D 


P(x) polinomu (x # 1)2 ile tam bölünüyorsa, 
Xx#1z0>x--1 için 
P(-1) <0 ve P'(-1) - O olacaktır. 
P() <x3—ax2ıbxı8>P'()-3X2—2axib 
P(1) -—1-a-bs8-0— —a-b-—/ 
, 2asb-—3 

a -—10 bulunur. 

Yanıt C 


(2x3 41)-3Xx243X41 
6X2 f(2x3 4 1) -6Xx43 
x — 1 için 
6f(3) - 9 
f(3)- 3. bulunur. 
5 YanıtB 


f(2x * 3) — h(8x * 2) eşitliğinin iki tarafının da türevi 
alınırsa; 


2.1'(2x 4 3) - 6x.h'(3Xx2 4 2) 
2.(5) - 6.h'(5) 
2.f(5)-6.3 

f(5) - 9 bulunur. 


x iken, 


Yanıt B 








1. 


5. 











f(x) — cos3(2x * 5) olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden 
harıgisine eşittir? 


A) —6.cos?(2x * 5) . sin(2x * 5) 
B) 6.cos2(2x * 5) . sin(2x * 5) 
G) —12.c0s?(2x * 5) . sin(2x * 5) 
D) 12.c0s?(2x * 5). sin(2x * 5) 
E) 3.c0s2(2x * 5) . sin(2x * 5) 


f() — sinx.cosx olduğuna göre, f(x) aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
A) sin2x 

D) -2sin2x 


B) cos2x C) 2sin2x 


E) —2cos2x 


y — (sin3x)2 olduğuna göre, dy aşağıdakilerden han- 
dx 








gisine eşittir? 
A) sin6&x B) 3. sin6x 
C) —3. sin6x D) 3.cos6x 
E) —3.c0s6x 
(0) — olduğuna göre, (Gg) değeri kaçtır? 
x*2 2 
i 1 2 
Ne B) -——— — 
) 7-4 72 74 
D) si E)0 
rtâ 


a) —x2.sin.. olduğuna göre, (2) değeri kaçtır? 
Xx 


A) 3y3 -1 B) 3y3 41 9 —5 
D) sa 1 E) 3y3-4 
Tr 2 















(6) -cosx, gi(x) —1(x).f'(X) olduğuna göre, 


g'(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) — cos2x B) cos2x GC) — sin2x 
D) sin2x E) cos?x — 1 

f(x) > sin2x iü ea 

gi) — cos3x) 9cuyuna göre, (f0g) (x) fonksiyonu 


aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) 6cos(2c0s3x) . (C0os3x) 

B) —6cos(2c0s3x) . (c0s3x) 

G) 6cos(2c0s3x) . (sin3x) 

D) —2c0s(2c0s3x) . (sin3x) 

E) —6cos(2c0s3x) . (sin3x) 


(6)  sin(cosx) olduğuna göre, 


di(x) 
dx 


A) cos(cosx) 





ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


B) cos(cosx) . sinx 
C) -sin(cosx). sinx D) —cos(cosx).sinx 


E) cos(sinx) . sinx 


(6) > tan(3x * 1) * cot(3x — 1) olduğuna göre, 
f() ifadesinini eşiti şağıdakilerden hangisidir? 
A) sec?(3x * 1) — cosec?(3x — 1) 

B) 3.se02(3x * 1) * 3.c0sec”(3x — 1) 

G) sec?(3x * 1) 4 cosec”(3x — 1) 

D) 3.sec2(3x * 1) — 3.cosec?”(3x — 1) 

E) 3.sec2(3x * 1) — cosec(3x — 1) 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 





İR—ER,İ) < cos?2x * sin 2x olduğuna göre, 


lim Kem) EM) miti aşağıdakilerden hangi- 
m—>0 m 


sine eşittir? 
A)-2 B)-1 c)0 D)1 E)2 


(Xx) — cos2x fonksiyonu için m e la 2) ve 


lim 1) tim) 
x-am x—m 


f (3) olduğuna göre, m gerçel 


sayılarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 


a fazl 


—1 
ys cos 5) olduğuna göre, y' ifadesinin eşiti aşağı- 


dakilerden hangisidir? 














» SİNX—cosx 
COSX HSİNX 


(©) 


fonksiyonunun birinci türev fonksi- 


yonu f(x) olduğuna göre, t(x). Ea ifadesi 


aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A)—1 B)1 
D) cosx il E)2 


G) cos?2x 


(w) 2sin| atta x) 3-3) olduğuna göre, 


.İ i 
t | — | değeri kaçtır? 
(3) a) ç 


“C) 4sy3 


A) 2413 B) 24 


D) -24y3 E) -24 





16. 


17. 


18. 


19. 


20. 








' R U e İİİ 
f(x) > cos4x * sin4x olduğuna göre, ifadesinin 
dx 
eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) —161(x) i B) 1x) G) 4f(x) 
D) -2i(x) . E)2i(4x) 


y - —2.cos(sin?x) olduğuna göre, z ifadesinin eşiti 
IX 


aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2.sin(sin?x).sinx.cosx 
B) 2.sin(sin?x) 

C) 2.sin(sin?x).sin2x 

D) 2.sin(sin?x).cos2x 


E) 2.sin(sin?x).sin4x 


f(x) — tan(cotx) * cot(tanx) olduğuna göre, 

f(x) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) sec(tanx) — cosec?(cotx) 

B) sec?(cotx) — cosec?(tanx) 

C) sec?(cotx) * cosec?(tanx) 

D) sec?(cotx).(-cosec?x) * cosec?(tanx).sec?x 
E) sec?(cotx).(—cosec?2x) — cosec?(tanx).sec?x 


(6) - es ğa " olduğuna göre, f(x) değeri kaçtır? 


A) —1 B) 5 co D) > E) 1 


iÇ) —1İsinx 412c0s2x—1 olduğuna göre, (g) 


değeri kaçtır? 


.£ e 5 


4 > 9 














TEST WÜN 


1. İG) —cosi(2x15) olduğundan, 

f() — 3.c0s?(2x * 5).(cos(2x * 5) 
> 3.cos2(2x # 5).(—sin(2x * 5)) (2x * 5) 
> 3.cos2(2x * 5).(-sin(2x4-5)).2 
> —.cos?(2x * 5).sin(2x * 5) olur. 


Yanıt A 
İ(X) —sinx.cosx—f(x) sin e0gk, — ahix olur. 
e) (2x).cos2x . 2 c0s2X - c0$2x 
2 2. 
f”(x)—2sin2x dir. 
Yanıt D 
y -(sin(3x))? olduğundan, 
Z —Yy'-2.(sin(3x)).(sin(3x))” 
Xx 
-2.sin(3x).cos(3X).(3xX)” 
—2.sin(3x).cos(3x).3 
m keli 
sin&x 
z 3.sin(6x) olur. 
Yanıt B 


CO 





iz > olduğundan, 


Xx 
(Bölümün türevinden) 


(c0sx)”.(X *- 2)—cosx.(x *-2) 








tw) 
(x42)2 
"e —sinx.(X*-2)—cosx.1 
(x42)7 
O halde; 
—sinE.(Z 42)-cosZ 
yK 2 
la m 
—42 
G ) 
(2 42) 
A 2— — olur. 
(Ea)? n444 xtâ 
2 2 


Yanıt C 








5. 


6. 


7. 


8. 














(x)2x2.sin olduğundan, (çarpımın türevinden) 
Xx 


©) ox.sini sx SAL LE 
Xx X  x? 


z Bl öp olur. 
Xx Xx 


O halde; 


6 y3 1 3y3 


A. A. di 


na 2 2 rx 2 


Yanıt D 


f(x) - sin32x.cosx olduğundan, (çarpımın türevinden) 
f() — (3.sin22x.cos2x.2)cosx4sin32x.(-sinx) 


(| -6cos-E.sin? £..cos-E 4sin3 2 -snz) 
4 2 2 4 2 4 


OYA EREM EE 
2 2 2 


Yanıt C 


İ(x) < cosx > f'(x) <—sinx > f(x) -—cosxdir. 
gix) — f0).f'() olduğundan (çarpımın türevinden) 
g0) xf). 4 fa). dir. 
— (<sinx)(<sinx) 4 cosx.(—cosx) 
— sİn?x — cos”x. 
 Acos”x — sin£x) 
- —cos2x olur. 
Yanıt A 


() — sin2x ve g(x) - cos3x olduğundan 
(og)'(X) -g().f(9(x)) — -3.sin3x.f (cos3x) olur. 
O halde, 

f(x) > 2c0s2x ve f'(cos3x) - 2cos(2cos3x) olur. 
(og) (9) —3.sin3x.2.cos(2c0s3x) 

(fog)'(x) - —6.sin3x.cos(?cos3x) dir. 


Yanıt E 














9. f(x) < sinlcosx) olduğundan, 


dix) 
d 


Si  COSİCOSX)(COSX) 


— cos(cosx)(/-sinx) 
-—cos(cosx)sinx dir. 


Yanit D 


10. İ(x) — tan(3x $ 1) #* cot(3x— 1) olduğundan, 
ye ei 4 sike 
cos? (3x 4-1) sin? (3x —1) 
-3.sec? (3x 41)-3.cosec? (3x-—1) olur. 


Yanıt D 


11. im er) -f(—x4-m) 
m—0 m 


—f(-r) dir. 


İ(x) < cos?2x # sin2x olduğundan, 
tw) 2.c0s.2x.(-sin2x).2 4 2.C0S9x 
— -2.sinâx # 2.cos2x olur. 
xx İçin, f(-a) <—2.sin( 4n) 4 2cos(-2r) 
2-20421 
z2dir. 
Yanıt E 


12. fx) - cos2x > f(x) <—2sin2x dir. 


iy İm 
xm  Xx-m 2 


tm) iğ) 


T 


) 


> -2sin2m- c0s(2-2) 


-2sin2m ii 
sin2m — — 
2m —E 
6 


: Sr ( e E 2 işin) 


Yanıt E 








13. y- ens “2İ) olduğundan, 
x4İ 


y nf NV) (bölümün türevinden) 





x#İ)İİ x4#1 
emmi BANKA m kr 
x*İ (x41)7 
p . ,X—İ 
y” ——sin(——— olur. 
Xİ (x41)2 
Yanıt D 
14. fp) ELE EX olduğundan, (bölümün türevinden) 
Cosx -SİNX 


(Cosx--sinx)(cos x--sinx) —(sinx—cosx)(—sinx -cosx) 


TW) z 
(cosx *sinx)? 
— .COS?X 12sİnXC0SX *sin? x #sin? x—2sİnxCosx *-Cos?X 
(cosx #sinx)? 
EE MENEM EMER 
COS2x-42sinxcosx sin? x 
gsinxcosx 
sin2x 
m olur. sin?x -cos? -1 
14sin2Xx 
olduğundan 


-—— —.———-idir. 


ty ve 2 sin2x 1 
itsin2x 2 


Yanıt B 


15. ix) 2sin(3tan(4x) 42 -3) olduğundan, 
10) < 2cos(3tan(4x) «2 -3)3.(14tan?(4x))4 
- 24, c0s(3tan(4x) «2 -3).(14-tan?(4x)) olur. 
xZ için; 
ig 
ft 2 -24.cos 3.tanl 4-3 istan2Z 
16 4 6 il 4 
28.) 047-0) dsi) 
—24.00s(7).(141) 
as. 205 tür, 


Yanıt A 











16. İ(x) — cosAx * sinâx olduğundan, 


e —f(0)—Asin4x#4cos4x 
Xx 


Gİ) 
dx? 


(X)2—16c0s4x—16sin4x 


——16(cos4x--sin4x) 
irili MüğiieekieiZ. 
tx) 


——16f(x) olur. 
Yanıt A 
17. y - —2.cos(sin?x) olduğundan, 
&v — —y'-2. sin(sin2 x).(sin? x)” 
dx 
— 2.sin(sin? X).2sinx.cosx 
sin2x 
-2.sin(sin? x).sin2x olur. 
Yanıt C 


18. f(x) — tan(cotx) 4 cotftanx) olduğundan, 
(cotx) -tanx) 
cos2(cotx) osin?(tanx) 


| -sec?(cotx)— i 
sin? x cos? 


o) 








-cosec? (tanx) 
Xx 
-sec?(cotx).(—cosec2x) —cosec? (tanx).sec?x olur.” 


Yanıt E 

















O) cos(>-*sinx) olduğundan, 
f(x)<-sin(£ #sinx)(İ #sinx) 
©) e M5 ) 


) —sin( sin x)(İ-4cos x) olur. 
2 2 
xn için, 


Ma) sin sesin) *cos r) 
Ha) sin E 40 İ 4) 


a) 4ch z > dir, 





Yanıt D 
0) —sinx #v2c0s? x-—1 olduğundan, 
i p Oy..4Y 
7 A 
2 sinx 2c0s?x—1 
1 cosx 1 —4cosx.sinx 
2 van e ama e m 4 m amaaan OLUK, 
2 ÇJsinx 2 Jocos?x—1 
Sez için 
6 , 
T Tr Tr 
a) 4 <0S7 en sin— 
di Gum Gi 
sin J2c0s? Z -4 
6 6 
8,331 
ye ei 2... 2. E 
6 2 iz (>.3 4 
2 4 
.N6 v3 v2 v6 v6 
4 2 1 4 2 
(2) 
- N6 tür 
4 
Yanıt E 





MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ KİTAPÇIK 























1. o fo) >sinİx—cosix olduğuna göre, E değeri kaçtır? 


A2 BYE a) İz p) İz. EE 


2. İİ) 16.sin2x. cos*2x olduğunagöre,f (2) değeri 


kaçtır? 


A)-4 B-—2E 0-2 DP Ba 


3. yz 1 —2cosx ş cos?x — 2xsinx olduğuna göre, 


“ aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) —(sin2x 4 2xcosx) B) -2(sinx * 2cosx) 


C) sin2x * 2xcosx D) 2xcosx 


E) -xsinx 





2 
(cosx) 
4. (X) 7 olduğuna göre, f(0) değeri kaçtır? 


Cosx 
A)-2 B) -1 c)0 D)1 E)2 
t 
COS”x ee (Ri 
5. İf)ztanx- ——— olduğunagöre,f 3) değeri kaçtır? 
COİX 6 
5 5 3 v3 1 
A) — — Co) — D) — E) — 
ha ON s6 IŞ 





10. 


R 1 z r 
> f(sin25x) vef”| —|—2 olduğ 5 “| — 
g(x) — f(sin25x) ve ğ 2 olduğuna göre, g (3) 
değeri kaçtır? 


A) 5y3 B) 10y3 C) 12,5 
D) 10 E) 12 


(0) > cos?) Kan) olduğuna göre, f(1) değeri 


kaçtır? 


gi 2tan| cos Zx fonksiyorunu x — 1 apsisli nok- 
dx 2 
tasındaki değeri kaçtır? 


A) — B) e c)0 D)x E) 2x 


f(x) < m.cos?2x * n.sin2x fonksiyonu için f“(r) — 4 ve 


f(x) s 2 olduğuna göre, (n * m) toplamı kaçtır? 


7 3 
A) —— B) —— 
4 4 


(X) > cosf(sin(tan4x)) olduğuna göre, # :) değeri 
kaçtır? ” 








11. İG) — arctanx $* arccot2x olduğuna göre, f"(0) değeri 


kaçtır? 
A) 2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 


12. f(x) - arctan (cos(2x)) olduğuna göre, (2) değeri 
kaçtır? 


o) 


E) 


wj|—- 


13. y arc 22) olduğuna göre, İY. ifadesinin eşiti 
x4-2 dx 


aşağıdakilerden hangisidir? 


2 B) 2 
x2 44 Xx —4 














244 


14. fx) —arccot(5x? — 1) olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? 


6 7 8 9 10 
Te 


15. y — arctan(sinx) olduğuna göre, y” ifadesinin eşiti aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 








1 COSX —COSX 
A) sesx 14*sin? x i#sin? x 
COSX -4 
14cos?x GOSX 





17. 


18. 


19. 


20. 








y — arccos (3x1) olduğuna göre, y” ifadesinin x — 
apsisli noktasında değeri kaçtır? 


wj- 


ii 2yıs ii 2yis & ayıs 
3 5 3 
ii ayıs 445 
5 15 


x eb.zi ve İ(x) -arccos(sinx) olduğuna göre, 
f(x) kaçtır? 


A) Bo o) : D) > E)1 


İ©) — arccos(tanx) olduğuna göre, dia) ifadesinin 


eşiti aşağıdakilerden hangisidir? dx 

A) sec? x B) —sec?x 
e nx Yaris 
— 2 ..— 

o) secix D) seçXx 
1-tan?x 1—tan?x 

2 

E) secix 

1—tan?x 


ys iz olduğuna göre, İY inx-1 apsisli nok- 
arctan (Xx dx 


tasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


)A-2 B-i o-i mi gi 
r N a r 


y - İĞ)  arcsecx olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 





7 1 7 —1 
AYfüğem İ. 1 0) a 
e eee e erzi 
Ote) D) f(x) IT 
Gripin 





ANASENNASİN FSATİNRAS İN VİSARANL 





























TEST 5'İN 








1 iz sin? x—cos? x - (sin? x)2 —(cos? x)2 


-(sin? x —cos” x).(sin? X4co0s” x) 
a ğa 
—cos(2x) 1 
O halde; i(x) -— cos(2x) dir. 
10)--—sin(2x).2) -2sin(2x) olur. 





np)- 2.sin(2- gp 2105 -2 İZE olur. 


Yanıt B 


2. f(X)16.sin* (2x).cos* (2x) 
-(2.sin(2x)cos(2x))* 
—sin* (4x) olur. 
f(0)-4.sin3 (4x).(sin(4x)) 
-4sin3 (4x).c0s(4x).4 
-16sin3 (4x).cos(4x) dir. 


, K 3 T 7 
1(—)16.sin“ (4 .—).cos(4-— 
G5) 16) 15) 


-16.sin3 E.cos” 
4 4 


vE E el 


bad olur. 
6 


Yanıt E 


3. yz İ —Zcosx ş cosx — 2x.sinx olduğundan, 


d RE i Z 
i Ze y'-2sinx-42.co0sx(—sinx)— (2.sinx-4 2x.cosx) 
e Mana e 
—sİin2?x 
—2sinx-—sin(2x)—2sinx—2xcosx 


© —-sin(2x)*2xcosx) olur. 


Çarpımın türevinden 


Yanıt A 








(cosx)? 


4. ix) olduğundan, (bölümün türevinden) 


COSX 


2cosx.(-sinx).cosx? —(cosx)2 (—sinx2? ).2x ii 


Tw) 

(cosx?)? 

Mo) -2.cos0.sin0.cos0--cos0.sin0.0 
(cos0)? 


(0) 7-0 dır. 


Yanıt C 


os? 


5, İ(X)s tanx— 28 X - tanx—cos? x.tanx 
GOtX 


— tanx(i—cos? x) -tanx.sin? x 
imcos X 


sin? x 


(çarpımın türevinden) 
10) (14 tan2x).sin? x*tanx.2sinx.cosx olur. 


O halde; 


Yanıt B 


6. g(x) <fsin? (5x) olduğundan, 
g') —f'(sin2(5x)).(sin? (5x) 
-f'(sin? (5x)).2sin(5x).cos(5x).5 
—5.sin(10x).f“(sin? (5x)) olur. 


O halde; x- > yazarsak, 
20 


T N T z T 
/(—)-5.sin(10-—).f(sin2 (5. X. 
g 2 ( 5g. (sin ( 20) 
O şeş 2 

-5.sin(—).f'(sin“ — 
(ç) ( 1 
/ 1 / 1 
-5.1.İ (3) ( i)e2 olduğundan) 
-5.2-100lur. 
Yanıt D 


——ğ—ğ——ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğmm 











cos” (Z-tan7) olduğundan, 
7 7X ÇT VK, 7 ım 7 
(06) 2cos(—-tan— ).(-sin(—tan—))-—(14 tan" —).— 
(e) < 2c0s(-tan 7). (-sin(Z tan 7). P.E 
O halde; x - 1 için, 


2 
iz T T T ,T Tr 2r 
(0) -———cos(—:tan—).sin(—tan—).(14 tan“ — 
(0 8 7 Gi yi 2) 


2 
-—E .cos.sin2.(141) 
8 4 4 


Yanıt E 


8. Ealanlessi Za) -2.(14 tan? (c0s( 2x) cos Zx) 


“ 2 (cos Ex) (-sin( Ex). E 
—-2.(14 tan (cost x)) SALAN z 


xztiçin, 
——rfik tan?(c0s>)sin 2) 


-—n.(1 4# tan?0).1 
-— olur. 
Yanıt A 


9. (60) — m.cos?2x * n.sin2x olduğundan, 
f(x) — 2m.cos2x.(-sin2x).2 4 2n.cos2x 
——2msin4x 4 2ncos2x olur. 
f”(x) --2m.4.cos4x * 2n.2(-sin2x) 
z -8mcos4k — âAnsin2x 
O halde, 
f(x) --2m.0 *2n.i -2n4 
n-2dir. 
fn) -—3m.1-4n.0 -—-8m-2 


SL tür. 
4 


n4*m— 24(-1) yi olur. 
4 4 


Yanıt D 











10. tp) — 
(6) <—sin(sin(tan4x)).cos(tan4x).(14tan24x).4 


cos(sin(tan4x)) olduğundan, 


Ko) — —sin(sinO)cos(0)(14 0).4 -0 olur. 














Yanıt C 
11. 10) - arctanx * arccot?x 
(<2) 
Xx) 4 ——— 
> EE 144x2 
x -Oliçin f(0)-1—2--—1 bulunur. 
Yanıt B 
12. (Xx) — arctan(cos(2x)) olduğundan, 
Ma) (cos2x) 72Sİn2x Sli 
14cos?(2x) 14cos? (2x) 
O halde, 
o v2 
-2sin— —2— o 
ia 2 v2 2 
8 2 1 3 3 
14cos”— o İt— — 
4 2 2 
Yanıt C 
x-2 
138. o yzarccot(——) olduğundan, 
x42 
Xx-2,, 
e ER (bölümün türevinden) 
ec p 
x*2 
1(X42)—-(x-2).1 4 
R (x42)2 (2)? 
ye BR ie 
14 (22) (X42)9 4(x-2) 
(x42)2 (x42)2 
are alalim e 2 pi z- z dür. 
X2 44x444x2-4x44 Oo 2x24B O x244 
Yanıt D 














14. 16) — arccot (5x2 — 1) olduğundan, 


ft) A LL olur. 


14(5x2 12 
O halde; 





Yanıt E 


15. y — arctan(sinx) olduğundan, 


” (sinx)” COSX 
a Rİ olur. 
14(sinx)? 14sin2 x 


Yanıt B 


16: y - arccos(3x2 — 1) olduğundan, 
6x 


yi(3x2 —12 


x 2 için; 
2 , 


y'—— 





—a 
! 
l 
i 
Kai 
Lei 
—a 
! 
| 
sİğle 
o 


Yanıt D 


17. f(x) — arccos(sinx) olduğundan, 


xe o zl olduğundan cosx > Odr. 
2 


GOSX - İcosxi - cosx olacaktır. 


fa)-— (sinx)” COSX | o GOSX 


Y-sin2x e tep) 








Yanıt A 











18. İ(x) — arccos(tanx) olduğundan, 


dİX) a. 
e 


(tanx) 


1-tan2x 











Yanıt B 
1 
19. y-—— —-(arctanyx)” olduğundan, 
arctanı/x a 
İLEN 
İY ye darctanyxy2. 2x olur 
dx 1)? 
a 
a a -> 1 
x s1 için) -(arctant) 2.2 -—(,Ey2.2 
( çin) - -( ) > ( 2) i 
18 1. MEL dir 
2 4 r2 
Yanıt A 
20. yf(x) - arcsecx 
yz arcsecx ise secy—xbulunur. 
Buna göre, 
EE 
cosy 
cosy vk 
X 
y -arccos-İ bulunur. 
x 
1) 
, x? 1 
y EE mam 
in 1 xvx2 1 
x2 
Yanıt A 











gla) > Zinar?) ve 


— —g(x) olduğuna göre, 


f (2) değeri kaçtır? 


wJw 
e) 





2. e) fonksiyonu için f(x) 
x*2 


olduğuna göre, x in pozitif değeri kaçtır? 


y  İn(cosx) olduğuna göre, 


ifadesinin eşiti aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


#() —log,(sinx) olduğuna göre, 


f() ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


(©) — cet) olduğuna göre, f g değeri kaçtır? 




















6. İf) <log,(sin2x) olduğuna göre, f 2) değeri kaçtır? 
4 2 3 2 1 
A) — B — © — D — E) — 
) in3 in5 in5 in3 in5 
7. 


yyisinx * nf fis) olduğuna göre, - in 
X 
x-1 apsisli noktadaki değeri kaçtır? 


A) > B) 2 o) — Di gi 


8. f(x) —log,(x2—3x— 10) fonksiyonu için f(n) - O olduğu- 
na göre, n kaçtır? 


A) 5 B)2 c) > D)1 E) E 


o 


f(x) > In2(6x * 2) olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? 


9 9 3 
A) —in2 B) —in2 —in4 
) zin ) çin o zin 


D) zina E) Zin8 


10. yz in(Iinx) olduğuna göre, y” ifadesinin eşiti aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


xJnx inx 


ay BL oL. 5) a 
Inx X x 





PABATEFAATİN EÖZÜPALÜ HİTAPECIH 








di(x) 


11. fx) > cosf(in(2x)) olduğuna göre, TN ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 


i . 1. 
A) — sin (inx) B) Ni sin (Inx) 


İl ei 
6) & sin (inx) D) > sin (In2x) 


E) LR (in2x) 
Xx 


12. İfx)—loga(cos(x)) olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) tan). 3x2 .log,e 
B) —tanlx3). 3x2 

G) -anb3).8x2.in4 
D) -tan(x3) .ind 

E) -tan(x9). 3x2 .in2 


13. f(x) — sin(in2x) olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) Sostin(Ex)) ) zeslniea) 
2x Z 
G) cos(in(2x)) D) am 
X 
ey Soslin(ex) 
Xx 


14. fx) — In(arccot8x) olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 


3 — 
amaaa anana ) şemame 
(149x2 Yarccot3x) (149x2 Yarccot3x) 

1 ) -i 
(14 9x2 Yfarccot3x) (149x2 Yarccot3x) 
lr m. 

(143x2 Marccot3x) 


ie 


olduğuna göre, f(1) 





4x41 
değeri kaçtır? 
7 4 4 7 11 
A) -— B) - C D 
5 5 5 ) 5 5 5 











yl : 
e 


17. f(x) — arccotx, g(x) — In(f(x)) olduğuna göre, g(x) fonk- 
siyonunun Xx — 1 apsisli noktadaki türevi kaç olabilir? 


—E. B) o) -2 p) 2 gp) E 
A-E B-E g- pi Bİ 


18. gix) <log(tan2x) ve f(x) - sin(log5x) olduğuna göre, 


f 1) —g (2) farkı kaçtır? 


: PL 


A)0 B) ETİ 


1 
D) g(5 E) — 


19. e) log) 4s togy 2 -3)l olduğuna göre, 
((2) değeri kaçtır? 
2 
B) (!0g3 e) 


A) log,e 6) logze 


D) (!09> e) E) 1og,2e 


20. f(x) —In(sin(in(x2)) olduğuna göre, f(e) değeri kaçtır? 


A) —tan2 B) —cot2 C) ecoti 


e 
D) g tan2 E) etan2 


m ak 








1. 























TEST 6&5'NIN 





(0) — 3x.gix) ve gix)> Enta? ) olduğundan; 
1 2,.3 2 
(X)23x-—in(4x“)-—.x.In(4x9) olur. 
4 4 
(Çarpmanın türevinden) 
o) İtin) ei 
Pa) İ-din(4x2) s2) olduğundan, 
ME) - 2.) öle İzne 42) 
-24-3 olur. 
4 


Yanıt A 


—3 


2. ix) log (72) xlog97 (x - 3) -log7 642) 


X* 


(0) 





-log7 Ed; e 
x42 


1 1 


Xx-3 Xx42 
(2) (Xx) 


A me inal 
—in7 (x—3).(x42) 
1 


10.in7 
1 ->-5 1 


In7 (x—3).(xX42) 10in7 








—log; e:( 


Mz 





olduğundan; 





(X—3)(x4-2) 50 


O halde, x in pozitif değeri 8 dir. 


Yantı.C - 


3. yzin(cosx) ise, 


—sinx 
— -y 1 --— —--tanx olur. 


Yanıt C 





4. 


5. 


6. 








f(x) <log,(sinx) olduğundan, 





sinx)” COSX 
f(x - Lsinx)” — log,e -———Iog,e 
© sinx 99“ gin 093 


cotx.logge olur. 








” cosX 
f(x) —In(cot) in) —2 
2 LK 
sin— 
2 
Xx | X M 
—içae omin olduğundan, 
Xi Xa 1. x 1 X 
(cos—) (sin—)” ——.sin— —cos— 
1 A A A eler a 
Xx X X X 
cos— sin— COS— sin— 
2 2 2 2 
«İten #cot3j olur. 
2 2 2 
O halde, 
T 1 7 7 
((—) -——ftan— -cot— 
(5) zi ri 21 
1 
-——-(141)-—1 olur. 
> (141) 
f(x) <log,(sin?x) olduğundan, 
> ” 
ty EE x) My 
sin? x sinzx O İn5 
2cosx 1 o 2coix 
———- olur 
sinx  İn5 in5 
O halde, 
2cot— 
Me ie a 
in5 In5 


MATEMATİK EBZÜRALÜ HİTAPCIK 





Yanıt C 


Yanıt D 


Yanıt B 











7. yyteinx Hin ex) 














WE (14#inx) ,(Virx)Y 
2 Jisinx 14X 
a 141 
yelek yil 
2 Jisinx 1x 
a, A 
2 y141 
xiçin e * vi -2 olur 


Yanıt C 


8. f(x) —log,(x2 —3x— 10) olduğundan, 


-logse 0 (logse #0 olacağından) 


2n—-3-0 


3 dir. 
2 


Yanıt C 


9. f(x) —in?(6x 4 2) olduğundan, 
(0)  2.1n(6x # 2).(In(6x * 2) 





f“(X)2.1n(6x4-2)- olur. 


6x4*2 
O halde, 
((1)-2.1n8-İ -2.in23 -İin2 
8 2 2 


Yanıt B 


10. yin(inx) olduğundan, 





Yanıt C 











11. f() — cos(in(2x)) olduğundan, 
li —-1f'(x) --—sin(in(2x)).(in2x)* 
dx 
z 2 
> kl 0 


-—1.sinfin(ex)) olur. 
Xx 


Yanıt D 
12. f(x) -log,(cos(x3)) olduğundan, 
3 
"e (cos(x3)) log, e 
0S(xİ) 
—sin(x3 ).3Xx 
z log,e 
© cos(xi) 2 
-—3x2.tan(x3).log, e olur. 
Yanıt A 
13. ((x) — sin(In(2x)) olduğundan, 
f(x) cos(in(2x))(1n(2x)Y 
2 
Ni inox). 
cos(in(2x)) > 
Ni cos(in(2x)) ölü 
Yanıt E 
14. f(x) — In(arccot(3x)) olduğundan, 
m 3 
pey erco) 1 
arccot(3x) arccot(3x) 
Badan ie 
(14-9x2).arccot(3x) 
Yanıt B 
3 2. 
15. #x)zin (x tâx)ix —6x) 
(4x1) 
—Infx3 #4x)4in(x2 —6x)-iIn(4x 4-1) olduğundan, 
"yz (8 44x) (Xİ —6x) (4x1) 
OOXİS4x o x2-6x O 4X$İ1 
38x244 2x-6 4 
- —— t— —-—— olur. 
Xİs4x Xx2—6x İX$İ 
O halde, 
7 44 7 
f 1 mem d 
o 5 5 5 5 


Yanıt D 





ikin 








16. İ(x) < arctan(ın2) olduğundan, 


























1 
2 
X Xx 
(n-) > 
0) — a. 2... KR BE olur. 
X,2 X,2 X,2 
14-(in— 14(in— x.(14-(In— 
( >) ( >) (14 3) ) 
O halde, 
1 1 
2 İmame e ba d . 
MAİ a “zg 
Yanıt E 
17. g(x) — In(f(x)) olduğundan, 
V fx) 1 ye 
lr dir. f(x) — arccotx olduğundan, 
İİ 
gd) (arccotx) İka olur. 
arccotx arccotx 
li 1 
—1 için g0 —2 —-— —2 2 
xn) arccoti R r 5 
4 
Yanıt C 
18. f(x) —sin(log5x) 
>f'(x) < cos(log5x)Xlog5x)” 
z cos(log5x).-2-loge 
5x 
O halde, VE) - cos(log14 --loge 
5 
-(cos0)5.—İ—--5 
intO0 In1o 
gix) — log(tan2x)—g't)- İZ) ioge--c0s?2xX ioge 
tan2x tandx - 
2 
cos? Z. 
E)- İ loge-22. 1. 4 olur, 
”X8 tanE 1 iniO in10 
1 Lu 5 4 1 
f GELİN YE ÇE YE Pl. GAR 
) deg) in10 iniO In10 
Yanıt E 


EEE 














19. #(x)—loggl4-og3 (x? —3)) olduğundan, 
(44-l0g3 (x? -3)) 


5 im 
4 4loga(X*“ —3) 


logge 





> logge 
4-9... log, e olur. 
4 -log (x> -3) 


4.logze 2 ş 
f(0)-—— lo —(I dir. 
(©) 4g gge-(loggse)“ dir 
Yanıt B 
20. f(x) —In(sin(in(x2))) olduğundan, 
pa) Lsinlind2)) 
sin(in(x2)) 
costin(x2))- 2. 
-— ———— olur. 
sin(in(x2)) 
cos(ine2)-2. 
O halde, fe) x ———€. 
sin(ine?) 
cos2.2. 
-———€ -2cot2dir. 
sin2 e 
Yanıt B 





ABAPEBATİM FA'TİYBANİI YİSABEAIM 














m e lys Minare EMEK z — 











(0) Xx # 3* fonksiyonuna göre, f'(0) değeri kaçtır? 
A)0 B) in2 C) in3 D) In5 E) in7 


f(x) > e“ olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) geosx 
C) e“ . sin x 


E) -sinx e 


B) e“ 4 sinx 


D) sinx.e“9s* 


f(()- e> — 5* olduğuna göre, f"(0) ifadesinin eşiti aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A)2-in5 B) 241n5 
C) 1—in5 D) 14n5 
E) 5—in5 


yz 3(9) 4 x8 olduğuna göre, y ifadesinin eşiti aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) 3() ses, 3x2 
C) 39 ex 4 3x2 
E)3(9 e in3- 3x2 


B) 3(€), In3 4 3x2 
D) 319), In3 4 3x 


y > 3“9X ş psin olduğuna göre, ev ifadesinin eşiti aşa- 
ğidakilerden hangisidir? X 


A)39* .sinx .in3 4 25İX. cosx.in2 
B) -3“X. sinx .in3 4 2SİX , cosx.İn2 


C)3“X  sinx .İn3—25»X  cosx.İn2 


D) —3“« ,.sinx.In3 —2SİX cosx.In2 


E) 3“9*X cosx .in3 4 29İX sinx .in2 





6. GG -1) olduğuna göre, 
(0) değeri kaçtır? 
A)0 B)1 02 D)3 E)4 


7. İ)s3*.(-5x4 1) olduğuna göre, f(0) değeri kaçtır? 


A) -3-—in3 B) 4 —in3 
C)—5-—in3 D)  —In3 
E) -9—in3 
d 3 2x)l . ii iN 
8. İÇ -2x11)(e )İ ifadesinin x — 1 apsisli nok- 
tadaki değeri kaçtır? 
Me Be e De Ee 


9. 1(X)-3*42* olduğunagöre, f(x) ifadesinin eşiti aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A)In3.2*4in2.* 

B) *.In3:4*.in2 

C) (In3)2 . 3* 4 (1n2)2. 2x 
D) (In3). 3“ 4 (In2). 2* 
E) (In3)2 . 9x # (1n2)2. 4* 


10. f(x) > Solduğuna göre, f(x) in f(x) cinsinden eşiti aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) 16) B) #h) o 


D) #6). In5 g © 


in5 


—>— —ğ—ğ—ğş—————— ANAYA 











11. x el0, 2rj olmak üzere, f(x) — e*sinx 4 e*cosx fonksiyo- 


nu için f(x) — vV3 e olduğuna göre, x in alabileceği de- 
ğerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 


c) . u 


12. iG)ze- olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 2e“-1 B) g1 C) 2x.e*-! 


D)2.e E) (2x-1) e“ 


13. yazi olduğuna göre, İY. ifadesinin eşiti aşağı- 
dakilerden hangisidir? N 


A) (2x-3).7“ *in7 
G) 2x.7**In7 
E) (3-2x).7“Xin7 


B) 7“ *In7 
D) (2-3x).7“XIn7 


14. (j3 Hlogy öx? H)seosle)e geoix 


fonksiyonuna göre, f(0) değeri kaçtır? 


A) sini B) e.sini -.. - GC) —sin1 
D) e.costi E)—e 
. I 
15. f(x) —(tanx)“S* fonksiyonuna göre, KG) değeri kaçtır? 
A)0 B)1 C)-1 D)2 E)—2 














16. e*.y—x.e'- 2 olduğuna göre, dy in A(0, 0) noktasın- 
daki değeri kaçtır? dx 


A) —1 B)0 Cc) > D) > E) 1 


17. f(x) <arcsin(5x 4 e“) olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 


5—e” 5 se” 
X2 B) 
1—(5x-e”) 2 
1-(5x*e”) 
Xx Xx 
c) 5*te Dp) - 5t-e 
2 2 
1(5xte*) 15x10”) 
Xx 
E) (5-e”) 
2 
1e/5xve”) 


18. gix) — 30“) ve (fog)(x) — x3 4 Inx© 
olduğuna göre, 1(3) değeri kaçtır? 
A) in3 B) log,e C)1 
D) In2 E) log,e 


19. f(x) <3) 4 (inx)3 olduğuna göre, f(e) ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3(in341) B) 2 (n343) 
e e 


c) (n342) pi 8 
e e 


E) —(in3e) 


20. İ(x)- Sven e N'olmak üzere, (n . f) (x) fonksiyonu- 
nun n. türevi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


A) nt, (1n3)r*! gn 
B) (041)! (ina) gn 
C) nifina)n , gr 
D)n. (ina) 3 

E) n(1) . (ing)n gn 





BARA SEAN AĞN MŞASYENNBA SN EYİ manı? 























12. (6) gö olduğundan, 
t0) - 62-1 


My 9x Fe) 
fp) 2x“ olur. Ü Ere 


17. f() — arcsin(5x 4 e) olduğundan, 

















Yanıt C R 5se* 
1. fl) x2 4 3“ olduğundan 7. 0) 34(5x4 1) fx) iŞ bulunur. 
f(002x431n3 olur. Çarpımın türevi uygulanırsa; 13.y- Te olduğundan, 
P(0)-2.043'in3 (0) (99'.C5x41)43X.(5x 41) Yanıt B 
(0) (594 ) ( ) İY (0x2 3x).7-in7 
f(0) —In3 bulunur. i (0) —3X1n3.(-5x 4 1) 43*.(5) dx 
Yanıt C P(0) — -301n3.(-5.041) 4 39-5) Ea -(2x-3).7-X.In7 bulunur. 
f(0) -—5 — In3 bulunur. 
Yanıt A 18. gi) <3“ 
2. f(x) -e“* olduğundan VENbE i 
Hf) (cases 8. Çarpımın türevi uygulanırsa; 3 fog(x) < x5 # In veriliyor. 
-(c .e 14. (0) >3X-9 4 log, (3x2 4 1) $ cos(e) $ e““S* olduğundan itliği | 
(gh) — x3 # Inx8 eşitliğinde her iki ürevi : 
e eya a (08 -2x41e) i gi) şitliğinde her iki tarafın türevi alınırsa; 
0x) (2 —4Y.3-41n3 4 EE. n 6x5 
ELE > (3 —2x 41.2 4(x3 —2x41)(eX) Gez ” (3x2 41)in3 f(g()).g 0) 3x2 4 — 
Xx 
(8x2 -2)e2* 4(x3 2x4 1).2e& *(e*)(-sine*) -(cosxY.e"9s* 
( 5 Je? 4(x3 —2x 41).2e (e*)( ) *(cosx).e' (a0) Yy 3x2 xB 
3. fg) xeX—5* olduğundan xztiçin, f(0)>2x.3“-.in3 4 — SX. et .sine*-sinx.esx * 
2 21 24 (3x7 -1).1n3 il ç 3x2 315) Kğ 
0) > (2) — 55 -(3.2 -2)e214(#-2.141).2.e i K (g(x).3x7.31” ”in3 3x te 
Ni f(0)-2.0.3”-in3, —&0 e sine9 - sin0.e"s0 
t(0)-2.eX—51n5 e? bulunur. (8.02 41).1n3 ll 3x2 zl 
(0) - 2.e29 — 591n5 Yanıt D #(0) - -sini bulunur. i(g(x) e olur. 
#0) - 2 —In5 bulunur. Yanıt C e 
ani a 
Yanıt A 9. f(x) - 342“ olduğundan, gi)  3için, 3“-3! > x 1 olmalıdır. 
— 2x X 
f(x) > .in3 $ 21in2 15. y — (tanx)X > Iny — In(tanx)cok 32,8 
GE 4 y3 #0) 3Xin3in3 4 2in2.in2 1 A 
4. y:30); Di olduğundan : ) eli > İny — cotx.In(tanx) f(a(0) 22.30) 103 
yz (0930 )in3 43 f(x) > (in3)?.3* 4 (1n2)*.2*bulunur. Her iki tarafın türevi alınırsa; Mağ. 
f 3) EE rma em ER lo b ği 
y'— eX3().in3 - 3x2 bulunur. Te y” ding ing rl 
| > ——(cotx)Y'.In(tanx) * cotx.(In(tan x))” 
Yanıt E 10. f(x) - 5“ olduğundan, i Yanıt E 
f0) > &<in5 tir. y - 
i Nr : cos“ xXx 
5. ya g'osx , psn 5 yerine f(x) yazılrsa, Si y sin2 x ela li tanx 
i f(x) > 160.105 olur. 19. () — 3m) « (inx)3 
7 > (cosx)“.3““*.1n3 #-(sinx)”29"*in2 ei öl cn > y'- yade, bi vü 
. İ Yanıt D sin2x o sin?x f(x) > (In(inx)). 30 İn3 4 3.(1nx) fin x) 
pa i 0S n 
de -sinx.3““*.İn3 4cosx.2"”.1n2 11. ix) — e*sinx $ eX.cosx > y'—(tanx)s9i* — — (infial Ş 
. , sin” x iy) Xa 3.(Inx)? 
dy --3*9X sinx.1n3 4 2 cosx.In2 f(x) - e*.(sinx # cosx) olur. a To) nx > ln 3 4 Pi 
dx Çarpımın türevi uygulanırsa, 4 |) » (an) a fin) 4 
Yanıt B f(x) — (e“)'(sinx 4 cosx) 4 e* (sinx $ cosx)' ” > sin? Z 2 (e) - Tı yin gş 2100 
4 ne e 
f'(x) — e*(sinx # cosx) * e*(cosx — sinx) K 1 
> MİT. A (yg 13,3 1 
f(x) — e'sinx * e*cosx * e“cosx — e”.sinx , ) 1 gi Hel e Ü e e a aa 
6. iş) -(e (82-1) f(x) - 2e.cosx ve f(x)  VöLe* ise, Ni Te 
Çarpımın türevi uygulanırsa; > (2) —-2 olur. 
2 2 2eX.cosx — y3.e* 4 
tp) (2). — 1) 4 (e * 29.37 —1Y 
40) (2 — 2x) (32 — 1) 4 e 6k üz El ii Yanıt D 20. (nf) — n(8 nn 
1(4) — (2x — 2). (2 — 1) 4 e 2.6 x (n.)'04) — n.(k.n) 33 > niin3. sn 
N N e. tir 16. İY. Fx. YE —el ge Afo, o) dakideğeri 
PO) - (-2.0-2).e *“29.(3.0? — 1) 4 e-9 9.6.0 xeldizel ke xe Meya hi ep ğ (0.fY”() — nZin3.n.3“n.in3 — n?.(In3)2. gs 
e a ÇK -(E leş bulunur. .Ge've. ei. 
#(0) <2 olur. Be e | 
(NY) — nr (in3)a.3* olur. 
Yanit C Yanıt C 
Yanıt E Yanıt E 




















ABATEBAATİN CÖTİRACNI YİTAPEİH 











1. İÇ) - x* olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x*(1 #Inx) 


D)x*#inx E) x.inx 


1 
B) x*#inx C) x*— 
Xx 


2.  İ(X)-x*4 3“ olduğuna göre, f(1) ifadesinin eşiti aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 3in3 41 B) in3 #1 
D) 1 -3in3 


C) 2 —3in3 
E)3 *3in3 


3.  İ(X)—x olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşağıdaki- . 


lerden hangisidir? 


A) xx. 2 inx B) XxX, İ nx 
x 'x 


o) NX inx D) XX dsinx) 


E) x(“N9 inx 


7 
4... İx)z(sinx* olduğuna göre, f E ) değeri kaçtır? 


T 7 
A)1 3: v5 D)x E) 0 


Kgx)) 


5. gix)-3inxZolduğunagöre, 
ğıdakilerden hangisidir? 


ifadesinin eşiti aşa- 


ayS »? © 
Xx XxX 





6. f(x) —(Inx)' olduğuna göre, f(e) değeri kaçtır? 


Mi > «gi bye. ge 
e e e e 


7. tx) > (sinx)“9* olduğuna göre, (GE 2) değeri kaçtır? 


D) VE yö 


A) v2 B) 0 Cc) 1 


8. f(x) - (cosx)/X olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) (cosx)” Li —in ii, 


COSX 

C) (cos) ez N in >) 
Xx COSX 

D) (cosx)'"* (Çı n(cosx) anin) 
1 


E) (cosx) a n(sinx) 4 (Inx) — 


9. ip (inx)* olduğuna göre, f“(e) değeri kaçtır? 
4)2 B) e? C) e D) 29 E) e5 


3* 
10. vE | olduğuna göre, f(1) değeri kaçtır? 
A)0 B)1 o)2 D)3 E)4 


11. 


12. fx) 0 


14. 


2 
15. (sinx)** ç olduğuna göre, f” Gİ değeri kaçtır? 

















f(x) < (xi)arlar« olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşa- nh) 
ğıdakilerden hangisidir? 16. f()-xse fonksiyonunun birinci türevinin X — 1 
apsisli noktadaki değeri kaçtır? 
A) örter, beni In 2 ? ri 
152 Xx A)6 B) 5 c)4 D)3 E)2 
B) 1 N in * Sarctanx 
1x2 
G) gi) vela beri im İ., artan) 
1x X 
arctax (o İ 1 
D)3.x (çizme Çan) 
Xx 
1x 17. İÇ) <(1 #x)* olduğuna göre, f(2) değeri kaçtır? 
3 artar 1 1 
Xx .|——— .Inx - — arctanx 
DE) bez e ) A) 903 4 6 B) 3in3 O inş Z 
3 
D) 6in3 4 3 E) 2in3 6 


olduğuna göre, f(1) değeri kaçtır? 1 


18. 0 olduğuna göre, f Çİ değeri kaçtır? 
e 


A)eZte 


A)-2 B) —-1 Co) 1 D)2 E)0 


B) 2e? C) 2et-e? 


D) -2e2*9 E) 2015 


x2 


13. (e) (tanx)* olduğuna göre, (5 > değeri Kaçtır? 


AE BE og ye gr” 
16 8 16 Iz la 


19. f(x) - 9lob*r1) ve gix) < 3t0se olduğuna göre, 


ig 





değeri kaçtır? 


içyan olduğuna göre, f'(e2) değeri kaçtır? İĞ) 
6 
A) 3 in3 B) 2 in2 c) 3 in2 dl 
2 2 2 
2g e A) pes oy Days gp 
1 in3 1 in2 > 
D) 2 — E) > 
e ge 


2 
20. ye" fonksiyonu diye © —-—15y-0 olduğuna 
dx? dx 


göre, m nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? 


A) -2 B 4 co D1 g2 )15 Biz? Gg - D) z E) 45 




















1. Heriki tarafın in i alınırsa; 


yex* >inyzin< 
> iny>x.inx 
Her iki tarafın türevi alınırsa, 


> e —(x)inx-x.(Inx) 


> V ainxaxk 

y Xx 
>y'zy.(Inx4-1) 
> y'-x.(Inx-41) olur. 


2. İİİ) 0) (3) 





Yanıt A 


(1. sorunun çözümünden) > f(x) — x*.(Inx « 1) 4 3X.in3 


f(1)  11.(in1 $ 1) #3i.in3 
f(0)3in83 * 1 olur. 


3. Heriki tarafın in i alınırsa, 
yaxini > inyinx'* —inxinx 


“ >iny > (Inx)2 Her iki tarafın türevi alınırsa 


in —2.Inx.(Inx) 
y 
e —2.inx-k 
y Xx 
-y' sy. Ex ) 


>y' xx. Z.inx olur. 
Xx 


4.. Heriki tarafın İn i alınırsa; 

y — (sinx)* > Iny — In(sinx)* 

> İny — x.In(sinx) Her iki tarafın türevi alınırsa 
cOsX 


5 zİn(sin Xx) *x 
y inx 


© Sy'<y.(Infsinx)#x.cotx) 


>f'(x) > (sin x)*.fin(sin x) *x.cotxl) 

(EN) — (sin-E- in) 4 E.çot 
>İ e) (sin 2) “inisin 5 )* 3 cot 2! 
4) s1(in1 1720) 


(Z)0 olur. 
rr olur. 


5. gix)3inx? - 6inx olduğundan, 


dlg(x) -g(x)- ge EN olur. 
dx XxX X 


Yanıt A 


Yanıt A 


Yanıt E 


Yanıt A 

















6. Heriki tarafın in i alınırsa; 
yz (imdir > Iny — Infiny)ix > iny > Inxin(in) 


Her iki tarafın türevi alınırsa; 


> ba z(Inx)“.in(inx) Kin x.(In(in x))* 
y 


4 
> Vİ inine)sinx. 
yx in 


— ys y.2dnkin #1) 
Ls ey -Zlindn ye 
> f(e)—(ine)'* 2 «indine)s 1) 
(j1 -1İ.(in141) 

e 


>f(e) - 
e Yanıt A 
7. Heriki tarafın ini alınırsa 
y > (sinx)©s* o >iiny —İn(sinx)“es* 
> Iny — cosx.İn(sinx) 
Her iki tarafın türevi alınırsa, 


/ 


pa a (cosx)”.In(sinx) *cosx.(Insin x)* 
y 


y” 5 pi CcOsx < 
> — -—sinx.İn(sinx) 4 cosx. — 
Yy sinx 
İNEĞE 18 N cos?” x 
> y'(sinx)“9* (-sinx.In(sinx)- ——) 
sin x 





T 
cos? —> 


r 
COS— 
Çİ) (sin E) 2 (-sinZ-in(sin2)* 2.) 
2 2 2 KR 
sin— 
2 





Ey, 0 0 
f(X©)217(-1.In14*— 
(Ş) ( 7) 

K 

f(—)0 olur. 

iğ 


Yanıt B 
8. Heriki tarafın ini alınırsa; 
yz (cosxjix — Iny - Infcosxjix — Iny — inx.in(cosx) 


Her iki tarafın türevi alınırsa; 
PE —(inx)".in(cosx) Hinx.(incosx) 
y 


a — —intcos x)*In x.Lzsinx) 
y c 


0SX 


In(cosx) 
Xx 


vx anin) 


—>y' (cos er lincos X)-tanx.in x) olur. 
> Yanıt D 














9. Herikitarafınin i alınırsa; 
yz (In)“ > iny —Infin* > iny - xSinlin) 
Her iki tarafın türevi alınırsa; 


> — (3)in(in x) #(x3).(In(In Xx) 


1 


YL 3X2 inf) 4x8, 
y In 
x2 
>y'—y.J3x2.in(inx) --——| 
inx 
—y' 5 (nx) (3x2. inin) « J 
inx 


>ffe) — (ine)e”.(3.e2.infine) «zl 
e 
>f'(e) -1.(3e2.in1se?) 
>f(e)-3.e2.0 se? -e? olur. Yanıt B 


10. Her iki tarafın In i alınırsa; y - x©“ — Iny — In(x8) 
Iny — 3inx 
Her iki tarafın türevi alınırsa; 


> e (3).inx-4-3*.(Inx) 
y 
>“ -3tin3inx43*. 1 
y Xx 
>y'-y.(3<.In3.inx 4. İ) 
Xx 
> y'x69.3(In3.inx ŞA) 
* Xx 


1 
> f(0)-13.(103.04-— f()—83 olur. 
0 ği © di Yanıt D 


11. Heriki tarafın in i alınırsa; 


ys xğarlanx — ny — İnx3artanx > Iny - S.arctanx.inx 
Her iki tarafın türevi alınırsa; 


vi - 3.((arctanx)'.Inx sarctanx.(In x)) 





V.-3(— 


1 
7 EE nx Karla) 


y'—y.3 nx. ; arctanx ) 
14Xx X 
y'— 3.(pc3 yaranı (İNK. --İ artan x) olur. 
e x Yanıt G 
12. Heriki tarafın in i alınırsa; 


Zen E£ 20011 
ysx 4>—inyzinx 4 


>iny> 2.cot lin Xx 


Her iki tarafın türevi alınırsa; 
7 22(c0t yin 42.cot dina) 


yinxs2cot Xİ 
4 Xx 


>yx el >E İİ nazo İ 
i 4 sin İ 


0 Wo Eni saa) > (0) -2 olur. 


2 
Yanıt D 











13. Her iki tarafın In i alınırsa; 


ys (tanı) >inys Inftanj“ > Iny — x2.In(tan) 
Her iki tarafın türevi alınırsa; 


—(x2).In(tanx) 4x2 Jin(tanx)f' 


4 


İ. -Dxin(tanx) 4x2.Cosix. 
y tanx 


2 
'-y.lox.Inftanx)ş —< 
yyl ) EK Per 


y'-(tanx)* J2x.In(tan ERME SN 


GOSX.SİNX 
Tr Er Çi 
(7) (tan) 4 (2. Zinftank), — İş 
4 4 4 cos-E.sin-E 
4 4 


n2 
ME) -1(0 Eni 18. 
©) ( zi 1 


2 


ME)-E olur. 
Ci > 


Yanıt B 
14. (e) BİNİ fin ing 
b 
Sp) ZİK gi ing 
Gx 
e) ing 
2X 
eya 3me? ing 
2e? i 
> #le2)- —İ—.3ing s2 118 olur. 
2e? 2 e 
Yanıt A 


15. Her iki tarafın In i alınırsa 


yz (sinx)ces” X*>inyz In(sinx)cos”x > Iny — cos>x.İn(sinx) 
Her iki tarafın türevi alınırsa; 


, 


i.- (cos? x)”.infsinx) 4 cos? x.(In(sinx))” 
y 

> pim -2.C0SX.sinx.İn(sinx) COS? x > 
y sinx 


3 
>y' y.I-sin2x.In(sinx) ş 228 .Xj 


sınX 


3 
— y' > (sinx)**S”X(-sin2x.infsinx) «228 Xj 


r 
T AR GESİZ T 7 in) 
>f(—)(sn—) o 2) -sin)2.—linlsin— (4-——€. 
2 2 2 2 R 
sin— 
2 
Sh) tçonis 2) 
2 ii 
r 
>f1(—)0 olur. 
e) 
Yanıt C 





ARAR MEzİr inn YÜZE E DAAANIP | 








16. 


17. 


18. 





ehbÖ) - x ve 1. sorunun çözümünden, 
(9'x*.(inx $ 1) dir. 
(Ex ein) — 104) —x* 4x3 
> fÇ) —x*.(inx * 1) » 3x7 olduğundan, 
x için, 
> f(1) — 11.(In1441) # 8.12 
>0((0):1(041)43 
>f(1) 4 olur. 
Yanıt C 
Her iki tarafın In i alınırsa; 
y(l sx > Iny < In(1 * x* 
> İny — x.in(1 Xx) 


Her iki tarafın türevi alınırsa; 
1. ()1n(14X)#x.(In(14x))” 
y 


', 


e a 
1-x 


> y-y.(In(dsx) ) 
14x 
>—y' —(14x)* Jin ex) <>) 
14#x 


> 0(2)-(142)2 jin(1 42) >) 
142 


— 142) <3(n342) 


> 1f(2)-91n3-4-6 olur. 
Yanıt A 


Her iki tarafın In i alınırsa; 
1 1 
yl) iny —in( iy 
x x 
1 1 
>Iinys—.In— 
XxX X 


Her iki tarafın türevi alınırsa; 


yi imz 
Yy xxx Xx 





1 in— 
-10020)94 ii 2 
: ©? (© 


e e e 








> AN -e9 (-e? -e?) 
e 


> dd --2.e9> olur. 
e 


Yanıt D 


TÜREY 





19. f(x) — gieeteri) & f(x) — (cober1)' 9 ing 


41 


<1) — atese ina 








coli 41 
> E)--—İ Fra 9 
sin? 


>) -- İl 90in9 
4 1 
2 
0) ——162.1n3? olur. 
G) ——324.1n3 olur. 
g(x) > 3“9seX —g'(x) — (cosecx). 3“ In3 


—g'(x) Sİ 3s in3 





sin? x 
cos. cosec-E 
—g(E)--——8 3 Sin3 
6 sin? E 
6 
v3. 

—g(E)--—2 32 in3 

9" z) 

4 
>diç) - -18y3.1n3 olur, 
(2) 
4) o -324in3 | 18108. 18 

Ey) -18y3.in8 y3in3 y3 
9 5 v3) 
2) 

a -6y3 olur. 

ÇE 

9 3 
YanıtB 
2 
20. y-e* SY -mem ve İY 2 gm dir. 
dx dx2 

2 
dV.>. İY şsy-0 
dx? dx 


> m?.e'* 42. me” -15.e"* -0 

>e* (m? -2m—-15)-0 

> m? s2m-15-0 

> (m-5).(m—3)-0 

> m-—5 veya m3 

m nin alabileceği değerler çarpımı: (—5).3 — -15 olur. 


Yanıt E 








Aİ 














yaYat41 X 
değeri kaçtır? 


© 


- & 


9 
B — 
8 


o 8 Dp) / 
b e 


olduğuna göre, A ifadesinin t— 1 
dx 


için değeri kaçtır? 
A)—-2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 


KK 
xi 41 N d 
olduğuna göre, “” ifadesinin eşiti aşağı- 
yzs3i-2 dx 6. 
dakilerden hangisidir? 
2 1 3 3 2 
A)— B) — Cc) — D)— — 
) t ) 3t t ) 2t 8) 3t 
xİ(t) -28—3t,y—g(t)—i? 4 5t olduğuna göre, z 7 
X . 
ifadesinin t - 2 için değeri kaçtır? 
1 3 10 6 5 
A) —- B) — Cc) — D) — E) — 
) 7 ) 7 ) 21 ) 7 ) 14 
ei olduğuna göre, DA ifadesinin eşiti aşa- 8. 
yi? 421-1 dx 
ğıdakilerden hangisidir? 
A)1—1 B)t4*1 O)t 
D) -t E)2t42 
3 
z Ve olduğuna göre, V ifadesinin t - 1 için 


10. 

















yax 

xi —1 olduğuna göre, dy ifadesinin u — 1 için de- 
t-2Uu41 du 

ğeri kaçtır? 
A) 64 B) 82 GC) 102 D) 164 E) 192 


yx2—3x44,x-73-7, 7-3t42 


olmak üzere, dy ifadesinin t - —İ için değeri kaçtır? 


dt 
A) -36 B) -24 0) -18 D) -9 E) -6 


u—2i2 —1 
tsm? —1 olduğuna göre, 
mn3 #n—1 
du . ii Bi ZN 
ETİ ifadesinin n — 1 için değeri kaçtır? 
n 
A) -2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 
x-3€ -5t-2 denklemlerine göre, İY ifadesinin 
yat -2043 dx 
tz 1 için değeri kaçtır? 
A)3 B)2 C) 1 D) 0 E) -1 
x-3y 42 d 
yzcost olarak verildiğine göre, £ İfadesinin 
1-22? -8 


z - 2 için değeri kaçtır? 
A)0 B) 4 c)8 D) 12 E) 24 





MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ KİTAPÇIK 














- sini? 

ge ME PİL yakana adin, <> Gedesinin sail 16. 

yı cos(iz 41) dy 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) —cot(iZ * 1) B) cot(iZ * 1) 

C) -tan(i? * 1) D) tan(t * 1) 

E) —cotli2 4 1). 2t 

17. 

12. x23'ant olduğuna göre, la ifadesinin t— I için 

y-2cott dx 4 

değeri kaçtır? 

2 3 

A)0 B) 3 C)1 D) 5 E)2 

13. x-3'4 1 vey 4' olduğuna göre, e ifadesinin t - O 18 
“ için değeri kaçtır? dx 

A)log,4 o B)log,4 C)in4 Djin3  E) > 

ydx 
14, x-3! olduğuna göre, ev ifadesinin m — 0 için de- 

tx 5m si 19. 

ğeri kaçtır? 

A) 5.in3 B) 9.1n3 C) 10.i1n3 

D) 15.103 E) 30.in3 

x-4el43e7 - öre Yi ini 
15. olduğuna göre, — ifadesinint 0 

y3et —9g2t dx 20. 


için değeri kaçtır? 


xsint—-2t olduğuna göre, Yy 
ysetş5t dx 


değeri kaçtır? 


A)—-1 B)-e-2 


D) -4 


MY 2 
x-tt2 olduğuna göre, Sy 
yatlşat dx? 


değeri kaçtır? 


A)1 B) 


xs3t11 
ys2i -1 


ğıdakilerden hangisidir? 


16 4 
A)6 B) — GC) — 
) e Iz 


yzat-t 





ifadesinin t — 1 için 


C)-e—-3 


E)——5 


ifadesinin t — 2 için 


d 
| olduğuna göre, 2 ifadesinin eşiti aşa- 
Xx 


4 2 
o) pl Ey 
İg )g 


xsttİ k. N diy — PA 
5 olduğuna göre, dx? ifadesinin t türünden 


i eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3t—2 
D) 6t-2 


B)3t42 


C) 312 — 2 
E) 6142 


x-—31-8 > R diy . 
| ona göre, gi ifadesinin t türünden 


yzt-2 dx 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


2i 2i İ 
A) —S Bp Oy 
ie ie Lr 
















Yanıt D 
2. x-28—3t , yztı5t 
yy 
ydi (Gs iii olur. 
& & çof-ay sö-3 
t2içindeğeri; . 
24-5 2.245 9 3. 
vE 
6 —3 6.2 -3 
Yanıt B 
3. x-21—1, yzf ş2t-1 
og 
Yy d ((2-1) 242... 
k & (8-1 2 
dt 
Yanıt B 
4 x-Yiz N yzy3t41 
dy ( ) la 
Yd Wİİ 2. yi 
dx dx -1 
dt Ye 2.43 
3 
ay 
kk 4 fts1 
V.9 İL. .9 1.94, 
kk 4 y3141 42 8 
Yanıt E 

















k 3. 
& 8 7 
2 
ts liğin Ya 2 0 soolur 
17-49 — 


yax2,xs2-—1, t-2Uu41 


-8x.t 
uztiçintz2Uu:41-2.1:1-3 
x-12—1-327— 1 - 8 olduğundan 


ii, V 
içi z8.8.3-192 


yaxX2—3x44,x-23-72,2-3142 


e eme e 
akdi (Xx-3).(3z — 1) .(3) 
t-—İiçinz-3t4-2-3.(—1)42--1 
x-23-2-(-1)3— (-1)-0 


Yerine yerleştirilirse; 


MY (00-3. (3.4). 3 


MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ KİTAPÇIK 


Yanıt C 


Yanıt E 


Yanıt C 








10. 


11. 





Uuz22-1,t-m-1i,mzn9isn-—1 

dudu & dm 

dn dt dn ad 

z4t.2m.(3n? 41) 

nztliçinms1341— 11 
tzm?—1-12—1-0 

Yerlerine yerleştirilirse; 


2 
L40.2.1(3.174 1) Olur. 
dn 


Xx-32—51—2,y:(8—21243 





li 
y dd gt 
K uğ 6t—- 5 

dt 
t-t1için 


2 P 
Yy. .3.1-41 —1. , olur. 


.& 6.15 4 


x-3y4-2,ycost,t-212—8 


a m .4z 
dz 


z-2içint:2.22—8-2.(2)—-8-0 


Yerlerine yerleştirilirse; 


X <3. (ine) .4.2-00lur. 
dz 


xsin(i2 * 1), yz cos(2 * 1) 


2 
2 
A.coslir). —cot(t * 1) olur. 


2. (<sin(t 4 1) 


Yanıt C 


Yanıt E 


Yanıt A 


Yanıt A 


12. 


13. 


14. 


15. 





Yanıt B 





Yanıt A 


yz2x,x-3i,t-5m 


-2.3.in3.5-10.3t.in3 , 
mz0Oiçin;t-z0,x-1,y-2 bulunur. 


MY 240.8 n310. insalur. 


dm Yanıt C 


xzdetiı3e2,y-3e!—2e-2 














17. 


18. 


x242, 


* Re 


2 |gJaj8 


ela 
EN 
vE 





aj 


vJR 














6.21—2.(32 44) 


(2)? 
2 


Yanıt E 


Yanıt D 


Yanıt D 





dy.d 
de K 
© (38-21) 
—(sö-a 
tt  ,S-2. 6t— 2 olur 
& 
dt 
Yanıt D 
20. x-—3t—-8,yf-2 
dy 
dy. x Sö. şe 
dx de -3 
dt 
ike) 
Gy.d)|dy (eydi 
dx? dxldx/ dx dx 
dt 
Eylezt olur. 
de? —3 3 
Yanıt B 






amenu heran k YİN 

















1. xyıxy345x-3y45 - 0 olduğuna göre, 


i ifadesinin eşiti şağıdakilerden hangisidir? 


2.,3 
A) 3x“ 4y” 45 B) 3X2y 4x 45 
Xİ 43y2 -3 3x2y 4y3 -3 
3 3 2. 
o) 3x2y -y *5 D) OX #3Xxy'—3 
3—x9 —3xy2 3x2y 4-y9 45 
3x2y 4y3 —5 
gp <DAYIY 
3X2y 4x3 —3 
2. xE4y? -5 0 olduğuna göre, İY ifadesinin Afi, 2) 
noktasındaki değeri kaçtır? dx 
e B) 0 o 1 D) 1 E)2 
2 2 


3. x3—3y? 42xy45y—5 0 olduğuna göre, & ifade- 
sinin A(1, 1) noktasındaki değeri kaçtır? X 


A) -10 B) -5 C)0 D)2 E)7 


4. x24y?—2x42y-—xy—7 0 olduğuna göre, v ifade- 


sinin A(-1, 1) noktasındaki değeri kaçtır? 
A)—2 B)—1 c)0 D) 1 E)2 


5. x.siny * y.cosx - O olduğuna göre, > aşağıdakiler- 
Kn dx 
den hangisidir? 


A) ysinx—siny B) ysinx*siny 
XCOSY *-COSX XCOSY--GOSX 
c) ysinx —siny ysinx *siny 
XCOSY —COSX YGOSX 4 cosy 
E) ysinx *siny 


XCOSY—COSX 


«ağlama ğmms ikame ke Gy b akl an bp dak Gi ai ağ lke haham ak lo eli in dikiz kilan Mü iğnenila bieiğüzlikmşilileez iğ 


6. 


10. 





—2y —y?x—xy 4 5x—y 45-0 eğrisi için ifadesinin 


A(<1, 1) noktasındaki değeri kaçtır? 


1 


Ap “Bİ — 0-4 0-3 E)-5 


cos?y - sin(x — y) olduğuna göre, y ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? ek 


A cos(x-—Yy) B cos(x—Yy) 
) cos(x—y)—-2sin2y ) 2siny-*cos(x—y) 
cos(x—Yy) cos(x—y) 
Şi) 2siny 2 cos(x—y)—sin2y 
cos(x—Yy) 
-2siny 


XV -y* - 0 olduğuna göre, z ifadesinin A(1, 1) nok- 
X 


tasındaki değeri kaçtır? 


A) —1 B) 0 o) : DI Ee 


3x2 — 5y3 4 Zax — 5y * 10 — O olduğuna göre, Yy 
ifadesinin A(0, 1) noktasırıdaki değeri kaçtır? 
a 5 

A)—1 —— Cc) — D 

) B- OZ D 


a 
10 E)1 


x2 — y2 —x 4 y > 4 olduğuna göre, İY. ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 








lane sma 











11. f6)-3x— 7 ile tanımlıdır. f(x) - g(x) olduğuna göre, 
i g (2) değeri kaçtır? 


A)-2 B) > Cc) 0 


12. f:R—>R, f(2x 45) -4x—9 olduğuna göre, (f)(x) in 
x - 5 apsisli noktasındaki türevi kaçtır? 


A) Z B)-1 Cc) 0 D) - E)1 


138. RR- - — R- “ de tanımlı, 
2 2 


©) > fonksiyonu için (f1)(3) değeri kaçtır? 





)-—>  B- co D) 5 E) : 


14. Rt (16, *co) da tanımlı, f(x) — x2 — 16 fonksiyonu 
için ((1)'(9) değeri kaçtır? 


1 1 1 1 1 
mi, Bİ >. Ey 
Az İş 17 3 Pig 


15. o £b (0, 1) tanımlı 


(0) — cos2x olduğuna göre, (f)” ğ değeri kaçtır? 
2 


EE 
3 3 


3 gp VE 
2 2 


D) 








16. f:R—R,f(x) > x3 —2 olduğuna göre, (f7)(6) değeri 


kaçtır? 

1 1 1 1 1 
A) — B) — Cc) — D) — E) — 
) 24 ) 12 ) 6 ) 4 ) 3 


17. f() 3x2 4 7x —3 olduğuna göre, (f1)'(3) ün pozitif de- 
ğeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


Y1  B) - ol pp 5 yl 


18. f(x) -x5—29 fonksiyonunun tersi olan f-1(x) fonksiyonu- 
nun x - 3 apsisli noktasındaki türevinin değeri kaçtır? 


1 2 1 1 1 
A) — B) — Cc) — D) — E) — 
5 er 3 26 3 


19. f(x) -x3 —25 olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun x -2 
apsisli noktasındaki türevi kaçtır? 
1 1 


i 
AŞ BŞ Ge m BŞ 


20. £(2,0)—R1 


f©)z1x2 —4 olduğuna göre, (4) (ev) değeri 


kaçtır? 




















12) için İ- A dir 
Gizem dx 2 5 


3. xİ—3y2 4 2xy 45y —5 - 0 olduğundan, 


dv. Fx, Stay 
dx Fy —8y42x15 
X1|. 3-2 
ise, ——< İm. Str 
w 64245 9" 


4. Xİ 4y2 —2x42y—xy—7 0 olduğundan, 
dy. Fx  2Xx-2-y 


-————— olur. 
dx Fy 2y42—X 
Ea e ei 
- m 
yzf 24241 5 


5. X.SİNY * y.cosx 0 olduğundan, 


dy. Fx 
dx Fy 


X.COSY -COSX X.COSY-COSX 


6. —Öy-yx-xys5x—y4ş50 olduğundan, 


dy. Fx, —2ay-yi-ye$ 


olur. 
de Fy  —x2-2yx-x—1 


y.sinx—siny 


Yanıt C 


Yanıt A 


Yanıt B 


“YanıtD 


Yanıt A 


“Yanıt E 








7. cosiysin(x—y) — cos?y—sin(x—y) -Odır. 


MK a e GOAL. 
dx Fy -Zcosy.siny*tcos/x-y) 
-.. SOSİX-y) 
cosi(x—y)—sin2y 
Yanıt D 
8. xX—y*-0 olduğundan, 
dv. Ex, yel iinyy* 
dx Fy  inx-xy*-i 
ei ise, 2 a dir. 
yet 0-1 -İ 
Yanıt D 
9. 3X2 —5y3 4 2ax—5y 4 10-0 olduğundan, 
dy Fx 6x42a 
— -——--—— olur 
de Fy -15y2 5 
SR ise, ve ie dur 
yzt —15-5 -20 10 
Yanıt D 
10. x2—y2—x4y—40 olduğundan, 
dv. Fx 2x-i 2x-1 olur, 
de Fy —2y41 2y-1 © 
Yanıt C 
11. (6) -3x—7 olduğundan, 
ala) <1 pay tür. 
göğ-ixs 1 olduğundan 
3 3 : 
1 
"()—— olur. 
g4) 3 
O halde; ge). 
Yanıt E 











12. (2x -5)-4x—9>f1(4x—9)-2xş5dir. 
Türevini alırsak; 


((1)(4x—9)4 -2 
—1y -İ 
(©) le İlme olur. 
5 
4x—9-5 
4x-14 


me LE 
—— için; (f Y(5)-— dir. 
ai (6 Y(5) 5 

















Yanıt D 
3x-3 - 5x-3 
O) x—— ft (X)— olur. 
sayi 2x—-5 © 2x-3 
(Bölümün türevinden) 
Y S(2x-3)-2(5x-3), o - y. 
(2x—3)2 (2x—3)2 
xz3için; LİV Ğ olur. 
; 3? 
Yanıt B 
14. Ha) x2 165 f(x) >2xolur. x2 -16-9 
2 
EYY) — k olduğundan, xXx -25 
f (Xo) XxX 5 
Ee 1 ı 
LK ea 
1 1 
tİY(9)- —-— dur. 
(2'de) 25 10 
Yanıt E 
15. f(x) — cos2x > f(x) -—2sin2x olur. 1 
COS2IXx-— 
(Yy) 2 
b) 2x7 
gi 1 
(m Vee r 
2 ,K xz— olur. 
f tg) 6 
yi 1 1 rı İs. 
Yo -— e tür. 
-2sine-Z) X 3 
2 
Yanıt B i 
16. ()-xX9—-2>1'(X) 3x olur. 
1 
FİMYyo)s— x3 -2-6 
xa) i 
a 1 lm 
(6 )(6)> e) i x—2 olur. 
1 1 
f1Y(6)x —— - — dir. 
mam 
Yanıt B 








17. (0) 23x24 7x—3>f()-6x47olur. 


2 e 
Yy) 3x“ -7X—3-3 


to) 3x247x—-6-0 
1 3x 483 
(ya) — 
M2) (3x—2)(X 4-8) -0 
3 2 


X-— , x-—3 
3 


Pozitif değeri için 








2 
xs— alınır. 
3 
leke İİ 
O halde, (f1)(3) - - — olur. 
g2.,7 11 
3 
Yanıt E 
18. (4) -x5—29— f(x) 5x9olur. 
5 2 
(YY) — Xİ -29-3 
(o) Xİ -32 
1 
FİY) — xz-2.dir. 
()13) TME) 
O halde, (f1Y(3)-—İ—-—İ- dir. 
5.2 80 
Yanıt E 
19. (0) -x3—25>f() 3x2 
ER 
GİY(yo)s > — Xİ -25-2 
Ni x3 -27 
FİY2)- — xs8dür. 
()2) ME) 
O halde, (f-1)(0)-—İ—--İ. olur. 
3.3? 27 
Yanıt B 
20. il) vx? -4 (e) 1. 2 olur. 
ği İx2 —4 
xe-ay (Yay 
x2 412 
ii 1 Zu 
(yo) — ia 
(Xx) VE 
1 
tiye|a)s —— xe(2,w 
ey) Du 2.) 
O halde, 
1 
yes) ———i — 
(ey) er 
2 J16-4 
Miz 23 N3 dir. 
4 4 2 
Yanıt B 
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3 
1. o İlx)z4eX fonksiyonu veriliyor. f(x) in türevinin 


x - 4e apsisli noktasındaki değeri kaçtır? 


BP 
e 


2. RR— (0, ) tanımlı f(x) - arccot4x olduğuna göre, 


f(x) fonksiyonunun x-z apsisli noktasındaki türevi 


kaçtır? 


1 : 
A) -1 B) 0 C) 2 D) 1 E)0 


3. iy) x2 4 Ay? 4 5xy — 2x — 4y 4 7 olduğuna göre, 
f(2, 0) değeri kaçtır? 


1 1 1 
A) 3 B) iri c)0 D) > E)1 
4. o f(x) - tanx fonksiyonu için (1)(m) — J eşitliğini sağ- 
layan m sayılarının çarpımı kaçtır? 
 A)—2 B)-1 c)0 D) 1 E)2 


cos? * 41 
5. İ)—in 2 olduğuna göre, f(0) değeri 
X2 44x48 
kaçtır? 
1 1 1 
A)—— B)—— C) — D) — — 
) ) > ) E) 


7. 


8. 


Du 


İn6 İc0sX olduğuna göre, iy aşağıdakilerden 
Vcosx11 k 


hangisine eşittir? 


l B 2 “ig 1 
3sinx sin x 


A) - 

















İ(x) sarccot(3x” —5x 41) olduğuna göre, f(0) değeri 
kaçtır? 


3 
MZ B > 03 D > E) 


wjwo 


f(x) zarcsin(3 #Inx) olduğuna göre, f(x) ifadesinin 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) me B) EEE A 
A-(3inx)2 1-(341nx)? 
o) mi zi 


xJ1-(3-1nx)2 


1 


x.V1—(34 in)? 


DD — 
vV1-(3 #inx)2 


E) 


1(x, y)  e*.y * xy? 4 2xy —3 olduğuna göre, f y) nin 
A(0, 1) noktasındaki değeri kaçtır? 


i 5 
A) -4 B) 0 9) 5 D)2 E) 5 


(4) <x3.in (er —in x) olduğuna göre, f(1) değeri 


kaçtır? 
A)2 B)1 Co D) -1 


E) —2 





mmm mma mep etmeyene 





11. 


13. 


14. 


15. 











x 


e 
) -(e*) olduğuna göre, f(1) değeri kaçtır? 
A) 2e3 B) 5e9 C) 4est! 
D) 5e8*1 E) 3e3 
(2) . 
(Xx) -(e*) x> ) fonksiyonu için f(-1) değeri kaçtır? 
A)0 B) 1 GC) -1 D) -2 E)—3 
(fe) olduğuna göre, f'(0) değeri kaçtır? 
A) e B) Se G) Ses D)1 E)9 
2 
in(5x43 
yz len b ) olduğuna göre, ig ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 
” : 2 
A) gbnb»9)) .sinf10x 4-6) 
B) süger6» .sin(10x 6) 
N 2 
G) 25 bt”) -sin/5x 43) 
N 2 
D) öbr65>*9) .sin(5x 4 3).cosf5x* 3) 
infs #3) 
E) mel .sin(10x 46).cosf10x * 6) 
£l0,7)— 1-1, 1) fonksiyonu f(x) - cos2x biçiminde ta- 


1 
nımlıdır. Buna göre, (f)” ğ değeri kaçtır? 


v3 


AZ me o-| m-E m-; 





16. 


17. 


18. 


19. 


20. 











f ve g türevlenebilen fonksiyonlar olmak üzere, . 


(BY) ax? 42x) ve 1/4) - 5 
olduğuna göre, g (3) değeri kaçtır? 
1 i 1 3 1 
-—— B-—< O—< DE EB— 
Ae ae. e b) Re 


— (2. 
yen ifadesinin x - —İ apsisli noktasın- 


dx x3 


daki değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)—e B-2e Ge D)e E) 2e 
#200) — (Aof, f(x)  x2 4 4x olduğuna göre, 
(1142) değeri kaçtır? 
1 1 1 1 1 
BN | i 1 gi 
ie a e e ir 


#A>R,Xx—yi) 
yor. Buna göre, (f-1)'(2) değeri kaçtır? 


4 log,x * 2 fonksiyonu verili- 


in2 in2 In4 


Ana B-5 OZ DD Ene 


© Z(sinx) olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti 


5 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2cosfsinx).(-sin(sinx)).tanx — sec? x(cos(sinx))? 
(tanx)? 


B) 2cosf(sinx).cos x.tanx— sec?x. (cos(sin x))Z 


tan? x 


c) 2cos(sinx).cos x(-sin(sinx)).tanx — sec? x.(cos? (sinx) 
tan? x 
D) 2cos(sin x) — sec2x 
tan? x 


E) 2cosfsin x). sec? x 


tan? x 
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TEST MİN Ç 





1 (O) de) Xg > İx,) < 4e 


3 


ii 3 
>4.e” 2d4e>——-1>x,-3 
Xo 


3 3 3 
(Xx) -4eX* >f(0)4. .e* 
x 
3 3 
> İk) 2f(3)-4. Gİ .e3 
3 
ra) -* 
3 
2 İNE SN P< 
(Ede) me) “72 VE bulunur. 
3 
2. İx)syarccotâx 
> o0iy-4x > x-İcoly 
>) -İ cok 
> (Ya S -1l * cox) 
-(r) Gis-1f: nı cf) -İçady) 
z—İ bulunur. 


3. İxy)sx244y2 4 5xy— 2x— 4y 47 


Ex, 2x#5y-2 
Fy 8y -5x—4 
2.245.0-2 e 


Yanıt A 


Yanıt A 


YanıtA 








ZÜR 





İX) —ytanx 


>xzarctany > f(x) — arctanx 





> (0) 5 
14x 


1 


(Fm) — mk sia 





1*m 


>m?-1>m-41 olup çarpımları —1 bulunur. 





YanıtB 
cos?X 41 
fo) <in) 2 
Vx244x48 
“foğjzin a) e) 
1 Xx | i z) — 2x*44 
Z2cos>—.|-sin2 
Fo) 2 2) 21nx254x48 
cost 2.41 VE 4 4x8 
cos* .sinX 
- 2 2. xi3 
cos 41 X2 44X48 
— F(o) -—c0s0.sin0 2 
cos?041 8 
>— İbulunur. 
YanıtB 





em 


emma 


pm mmm 


CN 


< 


ine) i—cosx in ccs) 
COSX 4-1 cobx 41 
< dn kece ) 

6 GOSX Kİ 

1 — 
glinti-cosx) in(i4-cosx)| 


olduğundan, 


vs sinx — 


1—c0sx Cosx#i 


sil) sinx , sinx 
6|1-cosx cosxs#1i 

— İl sinx *sinx.cosx *sinx—sinx.cosx 
6 1-cos?x 


(2x) SE Ke bulunur. 


1 
6 sinix 3sinx 


Yanıt C 


f(x) > arccot (3x2 — 5x4 1) 


(gl &x*1) 6x—- 5 


m BE A 
14(9Ö—5x41)? o 14(9Ö—5x41)? 


Ohalde,f(0)-—- S -Solur. 
> “3 





Yanıt B 
ix) — arcsin(3 * Inx) 
İnd! 1 
fo) (8 - İnx) Ni X 
VA — (sai? Yasam? 
— İk. e Gİ 
V1— (8410)? 
Yanıt E 


fay) ze*.y xy? -2xy— 8 


X 
Fey) YAY ey 
Fy “yı 2x 


Ni 0 2 
EO İişinrdo je e. isis21 , 


842.0.142.0 


bulunur. 


Yanıt A 





10. 


11. 


12. 


13. 









(0) >x3. in (e — inx) 


> xX.in (x— inx) olduğundan, 





ii 

fO)232.in(x—- inx) 4x2, > 

x— İnx 

-8.1n ese olur. 
x—İnx 


((03.1n(1— ini) 400 bulunur. 
Yanıt C 


(0) (e) e” Ka olduğundan, 
(0202. ey .e” Ka 

-e” e . (2x. e 4 3x2 xE, e) olur. 
(d)zele,(2.e!43.1.1.e') 

- e! (20 4-3e)-5 .e9*! bulunur. 


Yanıt D 


f(x) (e) -(e) -e * olduğundan, 


(o) (e) e* 


X241 
.e * 





- 2x.X— 1.(X241) 
Xx 


2 
o İxE-1 
e 


5 En 
A) CV -İle * <0 bulunur, 
il 





X241 
.ex olur. 

















Yanıt A 


0) (e) - g3.” olduğundan, 
İ() > (eN), ese” 
— 9.e*, g3“ olur. 


1(0)-9.e9. e" — f(0) -9.e3 bulunur. 


Yanıt C 


annampn meki ağkesiinnndi r#ârn ensar 











14. 


15. 


16. 


“> (3.In3) .f(3* 41) 2x— 


yz gisin(Sxs3)i2 


> 2.sin(5x #3). 5 . cos(5x 4 3). eisinsxay? 
X 


— 5.sin(10x « 6) , eisin(Sxes)i? bulunur. 





Yanıt A 
İ0) yz cos2x > arccosy — 2x 
1 4 1 
>xes alk >f (0) 5 ArcCOsx 
Yİ Ral 
3 1—x2 2V1—x2 
5 ef se 
mi v3 3 

bulunur. 

Yanıt D 
(3 4 1) > x2 — g2 4 2x) 
> (41). (3* 1)52x- G2 42x).g'(2 4 2x) 


(0xX412).g(2 * 2x) 
Xx için; 

3! .in3)f(3'41) 2.1 —(2.1 42) g(1242.1) 
(3.103)f(4) -2— 4.g(3) 


3.in3.-İ--2-4.a'8 
ii g (3) 





3.103. ——İ 2-4 g8 
ina 4 .g (3) 


3-4-8 .g()—>g1/3) 2 bulunur. 


Yanıt C 








18. 


19. 


20. 








gl 
e 


dje*.6-1)). 
k Ve 


A 


(8.e) 


3-0-1). (Be ix.) 
xi. e 








xz-İ için 


2.(4AP. e İpad. İS emi 
Ye gen) 


z2ebulunur. 


Yanıt E 


İ()syax244x 
ya(xs2)2—-4>y14-(X42) 


x-yyr4-2> Pİ) 14-2 





> Yo) Ci 
Xd * 1244 


> (Fyd2) si bulunur. 
Yanıt D 
f(x) —dlog,x *2 


İ(X,)2>40g,x,12-2 


>log,X,<0—>x,-1 


F) 24. loye 
Xx 


Tg) 51(1)>4.loye 


Ge e e 


fg) 4.loye 4 


bulunur. 


Yanıt C 


e cos sir) iL 
ix) li olduğundan, 


Fy) 200s(sime)  cosx. (-sin(sime) ta — serik. cos? (sim) 


tanix 


Yanıt C 


a a 











yeme 


rms eremayaryen 


KV 




















f(x) — arccot (x.Inx) olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 








—İinx Hinx —i-inx 
B og —— 

14xinx 14xinx 14/xinx) 

MHnx —Inx 
p——— E —— 
14(xinx) 14(xinx) 

y — xZiny * x.y? — 2x * 5y — 3 olduğuna göre, Yy 
ifadesinin A(0, 1) noktasındaki değeri kaçtır? dx 
1 1 1 i 1 
Aya <p cer” dye gi 
) 7 ) 7 ) ği ) ri ) > 


f(x) — In(5x 4 4) olduğuna göre, f-1(0) * (£1)'(0) toplamı- 
nın değeri kaçtır? 


)-—>  B) G ol mpi pg ii 


f ve g fonksiyonları, f(x) - e* ve g(x) — sinx ile tanımlı- 


— i 
dır. Buna göre, es) İ (1) değeri kaçtır? 


1 3 
A)—-1 B) Er c)0 D) 1 E) 5 
3 4sinix N z i 
fo0-———— olduğuna göre, t(0) değeri kaçtır? 
3-sinx3 
A)—-3 B) -2 C)-1 D) 1 E)0 





f0)  arcsin3x ile tanımlı f fonksiyonunun türevli olduğu 
en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? 


n e Rolmak üzere; 


(arotan 2x) 


(o) fonksiyonu için, 


arctan2x 
#6) ————— olduğuna göre, n kaçtır? 
144x7 


A) 0 B) 1 c2 D)3 Ey4 


f6) — x. arctan (x? — 1) olduğuna göre, f(x) ifadesinin 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


3x2 


zi 
uG -1) 


3x3 


A) arctan(x5-1) * 


B) arctan(x35—1) * Ş 
1 ( - 1) 


3x2 
2 
Gi -1) 


3 
D) arctan (X5—1) * ——— 
uG -1) 


C) arctan (x5—1) — 


3x3 


E) arctan (x3-1) — m 
1 (© — 1 


f() — (sin3x . sin2x — cos2x . cos3x)” olduğuna göre, 
f() ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 

B) 5sin2x 
D) 4âsintOx 


A) —5sin10x C) 2sin10x 


E) sin2x 
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—— mana mmm 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 





x-5Ü 424-4 a 
olduğuna göre, 
ya3tİ -t45 
dy . ii va ii 
ei ifadesinin t - O için değeri kaçtır? 
Xx 


A) -2 B- GC) 5 D) 0 E)1 


() 2 sin? 2x —2cos? 2x -3 olduğuna göre, 








f G3) *f 4) ifadesi aşağıdakilerden hangisine 


eşittir? 
A)8 B) 4 c)2 D)-4 E)—8 


İ(x) — sin22x * Isinx — 4l olduğuna göre, 

İfa) * fa) * fn) ifadesi aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 

A) 10 B)9 C)8 D) -8 E) -10 


İ(x) - cosx fonksiyonunun 2006. türevi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) sinx B) —-sinx C) —cosx 


D) cosx E) (cosx)2006 


50 





ys cos(3x # 4) olduğuna göre, 
aşağıdakilerden hangisidir? 


PE ifadesinin eşiti 
X 


A) 39.cos(4x * 3) 
GC) 399. sin(3x * 4) 
E) —399, cos(3x $ 4) 


B) 3“. cos(3x 4 4) 
D) -399 . sin(3x44) 





3 2 
yz nx olduğuna göre, 2x ifadesinin eşiti aşağı- 
x2 dx? 
dakilerden hangisidir? 
3 . 3 
A) 15x * 6inx B) —6inx 
xi xi 
C) —15 4-6inx3 D) 346xnx2 
x8 x3 
E) 15 46xinx2 
x 












16. 


17. 


18. 


19. 


20. 





d 
EZ (nx ni e*) —24x143ne“* olduğuna göre, 
x 


(m * n) toplamı kaçtır? 


A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E)9 


£ R*—> R fonksiyonu f(x) — Inx ile tanımlıdır. 


di f(x) 


(xy A) ifadesi aşağıdakilerden hangisine 
dl” 
eşittir? 
51 g1 15! 
x159 xl5 xi5 
aa a 
D) “5 D) “5 


y - cosâx olduğuna göre, 


B 
Si ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 
dx 

A) 48. sin 4x B) —44. cos 4x 
C) —48. cos 4x D) 44. cos 4x 
E)48.cos4x 


diy 
yzsinnx olduğuna göre, A ifadesinin eşiti aşağıda- 


kilerden hangisidir? 


A) x19 . cosax B) —x199, cosax 


C) x*9, sinrx D) —x199. sinx 


E) x*. sinax 


y sn) ex 2) olduğuna göre, diy dy ifadesi 
2 dx2 dx 

aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) —8sin(2x*-1) B) 8sin4x 

G) 4sin(2x41) D) -Asin(4x1) 

E) —4sin4x 


—ğ—ğ—ğ—ğ— 


i 


mm meymmrmcen 








f(x) > arccot (x . İnx) olduğundan, 


ll 


14 (x in)? 


1 
Iinx*x.— 
x —i—iInx 
- ——— olur. 


14 (xI)? A (in)? 


yex2.inysx.y?— 2x4s5y—3 
F(x,y) > xZiny 4 xy2 —2x 44y—3-0 


& Fy 
. . 2xinysy?—-2 
x2.İ142xy44 
y XY 


2 
xz-0 için İl — 20in01*1-2 o 1 
dx O.142.0.1x4 4 


bulunur. 


f(x) — In(5x $ 4) 
yzlog,(5X44)XeV-5x44 


v-a e—a 








>x —fo) 


0 
e 
5 5 





e 


a 2 ay 8 
emme 5 


MO (10-242. 


a 


TEST 12'NİN ÇÜ 


Yanıt C 


Yanıt D 


Yanıt B 








je 


gix)  sinx 


— (fog)(x) > e 


(f0g)(x) — yz e 


> iIny sinx > x - arcsin (Iny) 


> (fog) ”(x) - aresin (Ind 


(og çe) < — 19 


N 1 
V1 (1m)? x.V1— (1m)? 





a e RM 
1.V1— (in)? 
bulunur. 
Yanıt D 
<0. 
e) SİSİNX (Bölümün türevinden) 
3-sin 


(8— sir)? 


> (0) < — <0 bulunur. 


be Ke 


Yanıt E 


Sin: R—>(-1, 1J)>arcsin:f(-1, 1)—> Rdir. 


((X) < arcsin3x >—1<3x<1 


> İ<x<1 olup 
3 3 
-——İ dir. xa k 
v1—9x2 3 


olduğundan f' nin tanımlı olduğu en geniş aralık 


gi 1) tür, 
3 3 








Yanıt A 
2 
iie) e (Ela) ldiğundar, 
n 
2.arctan2x. —> > 
bo) ar. e a 
n 
ğ 4.arctan2x o arctan2x 
fo) - 
n(d kA) (4x) 
Moe Yanıt E 






RAB ARN Rd ashyianna in EYİ maa 











2 m nda Sane anal A #yli Sam a n Plaamni en da lal 
8. fix) -x. arctan(x9 — 1) (Çarpımın türevinden) 


2 
f(X)  arctan 0-4) a pe 
14 (0-1)? 


il 3 
- arctan 6-1) * ei olur. 
14 (9-1)? 


Yanıt B 


9. fx) (sin3x. sin2x— cos2x. cos3x)? 
fx)  Keos(2x * 3x)12 
İ) > cos25x 
İ(w)  2c0s5x.5. (-sin5x) 
 -5.sin10x bulunur. 


Yanıt A 


10. x-5v420—1 
y3iZ — t 45 olduğundan, 


6t— 1 


.dy 6.0-1 MN 
2.0..in542 2 


Yanıt C 


11. f0) - İ2sin?2x — 2c0s?2x— 31 
zİ-2 (c0s?2x — sin22x) — 31 
—İ-2. cos4x— 3l-2cosâx43 
002.4. (-sin4x) -—8sinâxve 
T0)-—8.4.c0s4x-—32.cos4xtür. 


HZ) --.sin(4.) 8 


Yanıt E 


12. 


13. 


14. 


f(x) — sin22x # Isinx— 4İ 


> İf)  sin22x — sinx * 4 olur. 
f(x) - 2sin2x.2. cos2x — cosx 
 2sin4x — cosx 

f(n) - 2.sin(dr) — cosfr) — 1 
f(X)-2.4.c0s4x — (-sinx) 

> 8cos4x * sinx 

fr) - 8.cos(4.r) * sin -8 
70) - 8.4.(-sin4x) $* cosx 

— —32sin4x * cosx 


fan) < —32.sin(4.(—n)) * cos(-x) < —1 olup 


0) fn) 41) >148— 1-8 bulunur. 


f() — cosx 





Yanıt C 


2006 | 4 
f(x) --sinx — | 501 





f(x) - —cosx 2 
Periyot 4 

f0) > sinx iii 

TV) > cosx 


f(2005)(x) — f(x) - —cosx bulunur. 


yz cos(3x *4) 


İY..3 sin(3x44) 

İV. 3 3005944) #. coslöx 44) 
dö 

a erim i 
——--—3. . (<sin (3x4 4) > 3 sin(3x # 4) 
dö i 


İY 3 cos(3x44)-3* cos(8x44) 
de 


—.- BÜ .cos(3x44) bulunur. 
dx 





Yanıt C 


Yanıt E 


e 


Inö i > 


15 Y e 
2 


. 2 EN 3 
dy. Üni) 2 — Yin (Bölümün türevinden) 
cx vE)? 


Be x2 —2x.Inxö 


gö 


16. 


17. 





xi 


3x— 2ximö > 3— 2 
x x3 


fear erlemn 


çe) 





(Bölümün türevinden) 


2-8 (8— 2) 
xS 
3 
SX 15 elunur. 19. 


Yanıt C 


g (mxi * e) — 24x 4 3ne” 
dö 


yeme” 


YL mız” 
& 


dy. 24xm 4 27e” 

dö 

> 24xm 4 27e* — 24x 4 3ne“* 
>mzi1ve3n-27>n-9olup 


msnzi1s9- 10 bulunur. Yanıt D 


20. 


t() Inx 


Yanıt B 








OY. 4 (-sin4x)-4 .sindx 
dö 
dy. 43,4 cos4x 4$, cos4x 


di 


diy - 48. cos4x bulunur. 





de 
Yanıt E 
yz sinnx 
Yy. T.COSTX 
dx 
d. x.n.(-sinrx) ——7E. sİnx 
dö 
du  COSTX - —10 . COSIX 
dö 
dy. —S.x.(Gsinr)- TE .sin 
di 
(100, 
Cv -7'* sin bulunur. 
ki 
Yanıt C 
yz-sin fax * 1 
2 
Yy. .COS G # 1) 
dx 2 
dy. 4.sin fx <1) 
de 2 
La 5 dy. z E .sin fx * zl! 2 cos fx * 2) 
de ferd 2 2 
-—.2.sin fx *# 1) .COS fx * 1) 
2 2 
-4.sn)2.fexs2)| 
2 
-—4 .sin(4x 1) bulunur. 
Yanıt D 























ii 3X2 -3x-6 
İİ a limitinin değeri kaçtır? 
M0 Be Gi De Eğim 


2. ip) Y2x-2 -V2x42 
X2 —3X 


fonksiyonunun x 3 için 





limiti kaçtır? 
1 1 1 2 1 
A pie TERK ak pi alimi 
)g 8) 3 9 5 0 5 ©) -5 
3, ME limitinin değeri kaçtır? 
x0 elk 5 
A)5 B)4 c)3 D)2 E) 1 
3 
4 üm Yİ S82x limitinin değeri kaçtır? 
* İx2 43 3x 
Ae. “BE Se 5) < B-? 
5 g“-e 
5. lim limitinin değeri kaçtır? 
x0 2x i 
A) -2 B) -1 c)0 D)1 E)2 





7. 


10. 


COS2X 
lim —————— limitinin değeri kaçtır? 
a sİNÂX —cos2x - ş 





1 1 
A)—2 B) —1 —— — 
) ) Cc) > D) 5 Eyi 
lim e limitinin değeri kaçtır? 
x>0 5x #sinx 
1 1 ki yi i 
A) 3 B) 2 C) 5 D) 5 E) ri 
lim X—İ, Jimitinin değeri kaçtır? 
mm ğ açtır? 
A) -1 B)0 C)1 D)2 E) yoktur 
N 21 
1-4 sin > 
lim —————— limitinin değeri kaçtır? 


OXİ 2x2 —4x42 


2 7 7 9x 9 
AZ BpZ gz — Bl 
) 4 ) 4 ) 16 Bi 16 ) 16 
2-2x41nx2 


limitinin değeri kaçtır? 
x—i1 İstcosx 


Ni 1 
A) — B) — o -— 
TI TI 


D) > E) 








m em eme 





2e* -2e * 
11 SoN GE limitinin değeri kaçtır? 
A)2 B) 1 c)0 D) -1 E)-2 
cosftanx)-1 vap N 
12. lim - limitinin değeri kaçtır? 
x>0 sinX 
A)2 B) 1 c)0 D) -1 E)-2 
13. lim e limiti aşağıdakilerden hangisine 
a—-b sina* sinb 
eşittir? 
A) cosb B) cosecb ç) secb. 
D) -sinb E) —cosb 
i 1- 
14. lim —— İİ jimitinin değeri kaçtır? 
*Y-İx2 4y2 —1-2xy 
Memi Spy “öö 7 E)1 
2 4 
x9 —y2 
15. yil By 2x limitinin değeri kaçtır? 
A)-2 B)-1 c)0 D)1 E)2 








2 3 
2g —2g3X 


5 limitinin değeri kaçtır? 
X20 x“ştanx 








A)—-2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 
lim 2y-2tanx İzmi ei . 
17. yatanı y2 col? x—1 limitinin değeri aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
A) tan?x B) —cotx C) 
tanx 
D) yz E) 
GOtX GOSECX 
. | 2-2c0sx*tanx-sinx 
18. lim mma) limitinin değeri 
x0 x2 
kaçtır? 
A)2 B) 1 Cc)0 D) -1 E) -2 
18. jim 28(CCOİX Jimitinin değeri kaçtır? 
Xi 2 
in) 14-— 
Xx 
A) e B) —1 c0 D) 1 E) © 
: tanf/2x 42 ? 
20. İl ET limitinin değeri kaçtır? 
A)-2 B) —1 Cc 0 D)1 E)2 





FAATEMATİK GÖZÜMLÜ KİTAPÇIK 

















TEST 13'ÜN ÇÖZÜMLE 





lim Mİ -&—6 
x2 x— 23 
L* Hospital uygulanırsa, 

im ©—3  6.2-3 


ix? 3. (2-22 


G z belirsizliği vardır. 


so olur, 















Yanıt E 
lim f(x) & im Vx— 2 — V xı2, 
x—>3 
—& 
L' Hospital m. 
A 2 
2v2x-2 3/ 2 
limfoj lim 3 VZ 
x3 x3 2X3 
a İZ 
2. 2.NE.8-5 3— 1. 
e. $.V(2.3t2) 342) 7.el 
33-3 9 
bulunur. 
Yanıt A 
“lim a enn a belirsizliği vardır . 
9 Yakyix -2 0 
L' hospital uygulanırsa , 
>lim — a vx <>lim ——— — - 
x>0 alime 25 —2 x20 
1 2x 
red 
lim 1 -4 bulunur. 
x0 MN 1 
2 Yaşıix 
Yanıt B 


TÜREV 


3 
3 
âlim A EİAZK Ç gelsiziişivardır 


Dü 2 43-3x * 


L“ Hospital uygulanırsa, 

















PA 2 
3/ Kİ gamma 
lim Xİ43 4 2x - lim & (2 43)2 
X-ğ 0 Xx—2—w 
243—3x eğ 
43 
2 
—* 2 
-< lim #9 (043) si 
X——a XxX z 
—3 
xX243 
Yanıt E 
Xx — 
5, m 25 9 belirsizliği vardır. 
x>0 Zx 0 
L' Hospital uygulanırsa, 
X Rİ X — 
lim £ — lim 12 
x30 ?x x>0 2 
o, 0 
ai <1 bulunur. 
2 
Yanıt D 
6. jim e 2 belirsizliği vardır. 
xESİNİX — cos2x o 0 
4 
L' Hospital uygulanırsa, 
ği cOSs?x N —2sin2x 
fim ————— — lim ——— — — 
xESİNÂX — GOS2X O, ,rdcOSÂX 4 2sin2x 
4 4 
—.sinE 
2 —2 
e — — — —< S1 bulunur. 
4.cosn42.sin£ e 
Yanıt E 


m m e İNE ENE LE GİNE EE İNE 





: 
: 
z 
yi 
ii 
z 
£ 
ğ 


meme 


Pay mmm 








lim ye belirsizliği vardır. 


7. xx0 5xs#sinx 


L' Hospital uygulanırsa, 


yim 3x— sinx 3— cosx 
im S2 karta 


— li 
xx0 5Xx*sİnxX Xx—0 54C0SX 


3— cos0 3-1 4 








5————-———--— bulunur 
54cos0 5-41 
Yanıt A 
xE Mİ me 
8 lim — belirsizliği vardır. 
; x—1 X-— 
L' Hospital uygulanırsa, 
2... 
im <Sİ- şim X-2 1-2 bulunur. 
x1 X—İ x—>1 
Yanıt D 
9. : EE) 
1 4-sin|—— 
jim EM belirsizliği vardır. 
1 2ğ-4x42 
L'Hospital uygulanırsa, 
EE 3r 
14sin)—— EN —- 
lim - lim —0 
Xİ 22.4x42 x1 4x—4 0 
L' Hospital uygulanırsa, 
1) 
- lim 2 2 2 
xi 4 
-—-2.£. jim sin Ex) 
6 x>1İ 
-—Sr£, sin PE w” bulunur. 
16 2 
Yanıt E 


o 2—Px4inx2 
49. lim ———— 


0 belirsizliği vardır. 
Xx1  İscosx 0 


L' Hospital uygulanırsa, 


px 


2 212 Te NS 
tim — —<—- jim — 52 belirsizliği 
x1 —1.SINIX Oxi —1.SINIX 0 
vardır. 

—2 

x2 —2 


z lim 
x1 (<n).n.cosx a 





-—2. bulunur. 


Yanıt C 














11. © Depe 
im ——> 


x30 De 0 


XX. Xx X Xx 
im 2e —2e im 28 42.e 
x»0 28-2 x0 2e* 
2.242. 2 bulunur 
2.8 
Yanıt A 
12. jim GEMMA) e belirsizliği vardır. 
x0 sinx 0) 


L'“ Hospital uygulanırsa, 


lim gözlen 1 aa (1 4 tan?) .(-sin(tanx)) 
x>0 sinx x0 GOSX 


— (1 4 tanto) .(-sin(tan0) 0 bulunur. 











cos0 
Yanıt C 
ve lim an bi 0 belirsizliği vardır. 
a--b Sina*sinb 
L' Hospital uygulanırsa, 
i tan(asb) 14 tan”(a *b) 
a—-b Sinassinb a--b C0Ssaycosb 
2 
RA e Ke İn bulunur. 
cos(-b) *cosb o 2cosb 
Yanıt C 
14. jim a eyi belirsizliği vardır. 
*OY-İ x2 4 y2—1— >xy OO 
L' Hospital uygulanırsa, 
X*K1— 
lim a 
XY x2 4 y2 1 — Oxy Oxy 2x—2y 
İİ bulunur. 
2Y— V)— 2y 2 

Yanıt B 





MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ KİTAPÇIK 

















6 2 
15, im XY. 
yö 2yxi—2x 


2 belirsizliği vardır. 


L“ Hospital uygulanırsa, 





z lim al öz bulunur, 


yal 
Yanıt B 
2E , 3 
16. jim EE <2. ŞO pajirsizliğivadır. 
xX0 xöştanx 
L' Hospital uygulanırsa,. 
z 2 pe : 8x. 18.2 3 
lim —————— jim 
X*0 xöştanx xx0 2x 414 tanx 
z Te 0 bulunur. 
Yanıt C 
17. lim a ek belirsizliği vardır. 
y>tarn y2. cox , O 
L' Hospital uygulanırsa 
2ta 
lim 2y A. im —2— 
yolam v2 cox 1 oY-lam ay cox 
pi 2 ——İ- bulunur. 
2.tanx.cox © 
Yanıt D 


c belirsizliği vadır. 


x—0 2 


18. im ö 2c0SX 4 tanx— ve 2 
Xx 


L' Hospital uygulanırsa, 


,, 2sinx4 1 #tan>x— cosx 0 
z lim > 


x0 2x (0) 





belirsizliği vardir. L" Hospital uygulanırsa, 


2c0sx # 2tanx (1 * tan) 4 sinx 
x—0 2 





zidir. 


Yanıt B 





19. 


20. 

















lim -Zarccoix. , 0 pelirsizliği vardır. 
xXx—w5 2 
in | li 
2 —1 
lim 2arccok . pm —14x 
Sila? »e 2 
Xx x2 
142 
Xx 
2 
2 
- jim İHX pm X42x 2 belirsizliği vardır. 
xw Xx Zf © 
X2 4 2x 


L' Hospital uygulanırsa, 


N 


im 2X42. ,“ belirsizliği vardır. 
x»m 2x © 





L' Hospital uygulanırsa, 


z lim 2.1 bulunur. 
xXx—w5 


Yanıt D 
lim dani>x*2) , 0 belirsizliği vardır. 
x5—1 x2005., 2005 
L“Hospital uygulanırsa, 
im dan(2x*2) . çı,  2lirtan(x 4 2)) 
X x2005 4 x2005  x3-4 2096 2205 ş 2gp 290 
2. ktan-242)) Ni 2 
2006.(-1)““ 4 2005. (—1)24 o —200642005 
z—2 bulunur. 
Yanıt A 

















E 
i 
i 
; 
: 
ş 
: 
: 
; 
: 
| 
: 
i 
? 
: 
: 


e m m mam 


4 
1. lim Vaiz ix limitinin değeri kaçtır? 
x—1 x— 
Ms: veye öy DI g2 
2 2 
gi ş* |. : 
2 lim limitinin değeri kaçtır? 
x—>0 X 
A) in8-5 B) 5in8 GC) İn) 22 
. Ni 


4) 


2x basan EZ e 
3. lim 


x2 x-2 ; 
A) 10 B)8 C) 6 D)5 E)4 


limitinin değeri kaçtır? 


İİ 1 
4. imla) limitinin değeri kaçtır? 
x>0x sinx 


1 10 
— B) -— co D) — E)1 
A) ) > ) ) Z ) 
dx 
5. lim limitinin değeri kaçtır? 
X—9 4X2 $ 4x 7 
A) —w B) 0 C)1 D)2 E) #w 





8. 


10. 














lim 


sin) cosx — ul 
2 
3X 


2 
B) üni 


g) 218 
3 


limitinin değeri kaçtır? 


6 
2* 2c0s| m) Ni N 
lim limitinin değeri kaçtır? 
x1 1—x 2 
A)2 B) 1 Cc)0 


x bir reel sayı olduğuna göre, 


D) -1 


m sini 5(y —x)1 limitinin değeri kaçtır? 


y>xsinj3(y—x)l 


> 


A) 5 IX 
5 


B) 5 





limitinin değeri kaçtır? 


A) - B)0 C) 1 


m VX *3— x43-y3-x —X 
El Bax e x2 


KEİ 3 ve 
e 


D) > 


— 


limitinin değeri kaçtır? 





o 
6 


E)-2 


5 
E — 
)3 

















> Y2x2 49 -m 


1. li zn vem,n e R olduğuna göre, 
x—3 x2 —g 
(m.n) kaçtır? 
4 1 2 i 2 
A) — B) — c)— D) — E)— 
9 ) 3 ) 9 ) 6 — 
12 sinx—-sina 2 olduğu ör iin ltöri 
: Ker o EKE uğuna göre, cotx in değeri 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
Pi 5 Yaa 5 Yaa 
na 3 7 
sy2 vas 
D) —— E — 
2 2 
İİ (0, 2x) olduğuna gö- 
yax 3cosy—3c0sx 3 , 
re, X aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? 
A) pE gz mp gir 
4 4 6 3 4 
g2Xx . G72X 
14. in GE 5. limitinin değeri kaçtır? 
A) e B)—i ” G)0 D) 1 E) * 
15 lim yl ak eye ğeri k 7 
ri limitinin değeri kaçtır? 
A) B)1 c)0 D) 5 E)—-1 











1 


16. o lim 2m3l2xm' 2 imitinin değeri kaçtır? 
M—c 
A)x B)2 G) 2inx D) 4inx E)0 


17. mbirreel sayı olduğuna göre, 


sin/4x-4m) a ğ , 
— ——— limitinin değeri kaçtır? 
xX—M x-m 


3 
A)zm BBZ gl am pg” 
m m 2 
18. xbirreel sayı olduğuna göre, 
li yi —x3 
RİN N 
ye By —2xE NE limitinin değeri kaçtır? 
A0  B) > 2x OD) > Eğ 


19. y bir reel sayı olduğuna göre, 


XY —yax 


lim limitinin değeri kaçtır? 
xy x-Yy 
y iy i i 
A B) — Cc) — D) — — 
yv Bİ ax e Ge 
tan/x? - 2) a 
20. lim— limitinin değeri kaçtır? 
yx  Xxİ-y 
AZ BZ 92 y-3 g& 
3x 3 2 2 


em memeyi emme e etmemem emma A A MER 


x—İ 











Ml 
-3 412.1 olur. 
i i 
& B 
Yanıt C 
3x Xx 
im SÜSÜ ,0 pejirsizliği vardı. 
x—>0 3X 0 


L“hospital uygulanır. 


* 3x 
üm SS. şim 2-8 m8-3.5 .in5 
x»0 x0 3 


3.8”. in8—- 3.59 .in5 


—In8—in5—in e) olur. 
3 5 


Yanıt D 





2x 46.sin E —)-e 
lim 2 


x>2 x—2 





belirsizliği vardır. 


L“hospital uygulanır. 


2x7 46.sin (2) 





lim 








x—2 x—-2 
1x46.İ cos 2) 
x—>2 1 
4.242. c0sf2 2) -a0 olur. 
Yant A 
lim (-)- jim (EE A) 8 belirsizliği vardır. 
x01X sinx x0 |x.sinx 0 


L' hospital uygulanır. 





lim 


x—0 


ZE )- yim —SoSX— LEŞ 


X.sİnx x0 SİNX $* XCOSX OO 


belirsizliği vardır. Tekrar L * hospital uygulanır. 
—İnXx 
im 0 


—— —-9-0 bulunur. 
Xx0 COSX$COSX— Xsinx 141-0 





Yanıt C 





5. 














lim g PE pal belirsizliği vardır. 
2 4ğ4x © 


L' hospital uygulanır. 


2x 2x 
im —£ — (im 2.8 ,|E belirsizliği vardır. 
xw 424 4x xw 86X44 co 








Birdaha L' hospital uygulanır. 


4. e“ 





Jim zw olur, 


X—5 


Yanıt E 


sin (avar - il 
lim 2 


iz n— 3X 
X—— 
3 


5 belirsizliği vardır. 


L' hospital uygulanır. 


sin (eosx - 1 (—sinx) . cos (eos ıl 
lim 2) lim 2 


£ 7— 3x — 


r 
imei X-— 
<) 3 


TR | T 1) 
—sin—. cos|cos——1 
3 3 2 


Yanıt D 


2 42c0s(-1x 
im e ) 


0 belirsizliği vardır. 
xi 1— x2 0 


L“hospital uygulanır. 
2.(-—n).(-sin(-7ex)) 





242c0s (-1x) 
m . 


li - Jim 
x>1İ i— x2 x—1İ —2x 
,, KE .SİN(AX 
z Jim ) 
x—>1 
I.SİNK 
— —0 bulunur. 





Yanıt C 


























a SS YE Xİ 0 pelirizliği olduğundan 
ği y-x sin (y—x)) 0 
L'hospital uygulanır. 
iii sinls (Y— X)1. , , 5-c0s(5(y— x)j 
y>x Sin/lâ(y—x)) Ooy>x 8.cosl3(y— >) 
 5:cos5(X— Xİ. 5.c0s0.5 gır. 
3.cos/3(x— x)) 3.cos0 3 
Yanıt B 
8. Olim y-Yv o belirsizliği olduğundan 
yal Yy -1 (0) 
t' hospital uygulanır . 
eliz 
YY EY 
lim lim 
y>t Yy -1 y>t 1 
3.Yy2 
MN 
e EL 2 — 3 olur 
ki 2 
3 
Yanıt D 
10. yim SAİSSYSRX 0 pelirsizliği olduğundan 








1 1 
*t 
VW 43—y3-— xXx R 2x3 2vV3x 
! z lim 
x—30 xX-3— Yo x2 x>0 14 2X 
219— x2 


Yanıt A 








TÜREV 











lim ————<n ifadesinin bir reel sayı olması 


için n belirsizliği olmalıdır. Buna göre; 


x-3> m 


4x 
edi 249-3 Mi let: 
x3 x2 -9 x—3 2x 
4.3 
/ 2 
212949) 2 pour 
2.3 27 


ms3ven- Z-olduğundan, m.n-3,Z. 2 olur. 
27 27 9 


A Yanıt Cc 
12. lim SEDA ,Opelirsizliğiolduğundan 

ax sinx—a) O 

L“hospital uygulanır. 
sinx— sina o2 

im ———— -— —— 

ax Ssinx—a) 36 

lim azla 

xx —cos(x—a) 3y6 

cox . 2. 
cos(x—x) 3y5 
cosx --Z— 
2 
A JAB” 4 2 - (3V2)” 
3y2 
Yü > lABI - 14 
B 2 G cok — aa İLA olur. 
Va 7 
Not: Değişken a olduğundan, türev a ya göre alınmıştır. 
Yanıt c 


18. şim İSİ İSİN. 0 peğirsiziği olduğundan 
y>x 3cosy— 3cosx (O 


L hospital uygulanır. 
4sinx— 4siny o4 
yax 8cosy— 3cosx 3 


—icos 
im EE, 4 
y-x —3siny 3 


—- > cok——İ 
3 sinx 3 


4 cos. 4 


Sr Jr e 
>x-— veyax- — olabilir. 
4 4 


Yanıt E 


a 


Zİ 
İ 
| 
, 


İNEN 


rey e ae ramen 


14. 


15. 


16. 














xi 
im -gX g“ 
i — 
epg eg 
gp 
gX.4 
Xx 
aj 
2 ii 5” e 
x—>x GM Xx 5X4 © 
g& 


belirsizliği vardır. L“ hospital uygulanır. 








Xx. Ax 
lim gi - Jim 4.5 .n5 4 olur. 
—egX,ş 24 5* ins 
Yanıt D 
im S5 Z belirsizliği olduğundan 
Xx XxX © 
U hospital uygulanır. 
lim &. lim E 52 belirsizliği vardır. 
—x xy ox Ez e) 
L' hospital uygulanır. 
— Jim & 52 belirsizliği vardır. 
xw OX © 
L“ hospital uygulanır. 
— lim & -a olur. 
X—1 
Yanıt A 
RL 
3 
lim 2m İZx"—2) 5 w.0 belirsizliği vardır. 
m—£ 
Az 
3 
m 
— lim | 2:X “İİ ,0 pejirsizliğiolduğundan 
mx a GE (01 
m3 
L“hospital uygulanır. 
4 
2 
4. | SM) xM inx 
m8 
< lim —— ——— —— 
ii —3m2 
m6 
1 
ind 
— jim (4.inx.x — Âinx olur. 
Mm—S 
Yanıt D 











va yim sin(4x — 4m) 


0 belirsizliği olduğundan 
x—mM x2— m2 0 


L' hospital uygulanır. 


iii sin(âx — 4m) a 4.cos(4x— 4m) 


x>m x2E-m2 x>m 


,4.ces(dm— 4m) po 





-—- olur. 
2m m 
Yanıt B 
18. im ZİR belirsizliği olduğundan 
yox 2y—2xE (0) 
L“ hospital uygulanır. 
lim El | 3y? 
yax 2y — 2x2 yax dy 
z Jim 1.-3X olur 
yox 4 
Yanıt B 
18. şim xy yix —-2 belirsizliği olduğundan 
xy x-Yy 0 
L' hospitaluygulanır . 
vVy -yix Vv- 2x 
lim lim 
yay x-Y yay 
e AN 
-vy — -Jy — ii olur. 
2i)y 2 
Yanıt C 


20. lim 


im 22Y (1 # tan” Ey) 
y>x xö—y3 y>x —ay? 


- çim 2.(i stan Gö-yÖ) 200 stan” öö) 





yax Sy 3.Xx 
z 2(14an'0) — 2. olur. 
3x 3x 


Yanıt B 





din silim ma maslamr m me nm ari minen 















lim lal Az -4 eşitliğini sağlayan pozitif n sayısı 
x0 2x2 
kaçtır? 
A)4 B)2 C)1 D)0 E)-1 


© o SİN2X—SİNX.COSX 
lim a 
7 1—2sin“ x 


... SİNX-—İ 
4 lim ——— 


xi cos”x 
2 


toplamının sonucu kaçtır? 


3 1 1 
A) —— B) -1 C) -—— D)0 E) — 
) - ) ) > ) ) > 
lim x2-4e“ * Er > 
İla e Zr limitinin değeri kaçtır” 
A) 12 B) 10 C)8 D)6 E)4 
lim V2S©6X İLİ çimitinin değeri kaçtır? 
x>0 2x 
A)O 1. G2 D)3 E) 4 

a—a? 


a pozitif bir reel sayı olduğuna göre, lim 
»-1 asin|xb) 


limitinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


2 1 ' 
A0 B) la Cj)xzina OD) pa E) —ina 








6. ybirreel sayı olduğuna göre, 


m 3x3y 4 2y9 —2xy3 — 3x2y? 


e limitinin değeri nedir? 
XY xiy—d2y“x” —y“xs2y , 


3 2 il 1 


Ayi pig 
2 3 2 


7. tİbir polinom fonksiyonu olmak üzere, 


(e -2)-(x2 #2) geni ği 
lim limitinin değeri aşağıdakiler- 


x2 x—2 
den hangisidir? 
A) 4f(6) B) -4f(6) C) 8f6) 
D) -8f6) E) 2f(6) 
tan|x2 —1 i 
8. m limitinin değeri kaçtır? 
Xx X 
A)-2 B) -1 C)0 D) 1 E)2 


2 
9. lim Kl a 


4 
1 “5 olduğuna göre, m kaçtır? 
Ya#y *-my—24 


A)5 B)4 c)3 D)2 E)1 


x—1 


10. il ar 2) limitinin değeri kaçtır? 


2 1 
bnm iğ e e Mk 


al 











i 
i 
| 
| 
& 
: 
i 








11. Olim (22124) limitinin değeri kaçtır? 


X—)00 


A)1 B)e C) e? D) - 


22! 


12. im 2xsinE-) limitinin değeri kaçtır? 
X 


A)0 B) C) — D)x 


i 2x 
13. lim(2x) * limitinin değeri kaçtır? 


x—0 


A) 2 B) -1 Cc) 0 D)1 


mi 
14. lim (cos? Xİ limitinin değeri kaçtır? 
x0 


1 


A)—1 B)e C) D) —e? 


2x 2eX-2 
A)-1 B)0 C) 1 D)2 





) limitinin değeri kaçtır? 











x2 
16. lim (tanx) limitinin değeri kaçtır? 


x0 
A) 0 B)1 Ce ye gi 
E)—e e 
: GOİX 
17. lim in(cosx) limitinin değeri kaçtır? 
x0 
)-4 B-İ ca Dİ 1 
2 2 
7 
EZ 
) 2 
R , tan? 2 
18. lim (sini *İ ümitinin değeri kaçtır? 
xZ 
4 
Mt Be g7 
a Dr 1 POL 
) ) IE D E) Zİ 
E)2 
tan/11x—55 
19. pim 38X41 -4 Mm limitinin değeri 
x5 Xx-5 tan(! 6x— 80) 
kaçtır? 
11 17 3 8 16 
a 2E o D) 2 s3 
2 ) 16 ) 16 ) ) 3 2 17 
E) -- 
e. 
sinf-2) cos?) | 
20. lim ————— — limitinin değeri kaçtır? 
x—2 2 Zİ TK 
tan x -4 ).sin — 
12 
Tİ 
A) -1 B) —— 6)0 D) — E) 1 
E) de ) ) > ) ) ) 





MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ 




















lim ————>5 N belirsizliği olduğundan 


L hospital kuralı uygulanır. 


mM SL 
x>0 (2x) x»0 4x (0) 


Tekrar L* Hospital kuralından 


,. (nsinx)'” ncosnx n? 
lim-———— lim ————-— -4 
x0 (4x) x»—0 4 4 


n nin pozitif değeri 4 tür. 


Yanıt A 


r 


0 
4 konulduğunda o belirsizliği 


x yerine 


olmaktadır. Her iki limit için L'Hospital Kuralı uygula- 
nırsa; 


im (sirk simccsx)” 
ri ı - sin) 


, lim Z2sinxcosx— (cos”x— sinx) 


vE (cos2x)” 
2 





— lim SİN2x— cos2x 
x (o -2sin2x 
—— 


2sin £ 
2 


— 


BE an 
2 


lim (sinx-1) im oo cosx 


—2cosxsinx 
x57 (cos>x)” x5 








m lt 
x 25inX 2 
X—— 
2 


Yanıt B 








3. 


0 
x yerine 2 konulduğunda 0 belirsizliği oluşur. 


(Hospital kuralı uygulanırsa; 





2. 424 Za 
x“—de* 2x— 4 4. 
lim LR zy Mm 
X2 (XX—-x41)7 x2 PX ij ——1 
eziz —6 bulunur. 


Yanıt D 
; 0. 
x yerine sıfır konulduğunda 0 belirsizliği 
oluşur. L'Hospital kuralı uygulanırsa, 
İ 2seox.tanx 
lim (V2.secx—- 1-1). lim 2 V2secx—1 
x>0 (2x) © 30 2 
— lim De 0 bulunur. 
x02 
Yanıt A 


0 
b yerine 1 konulduğunda o belirsizliği. 


oluşmaktadır. U'Hospital kuralı uygulanırsa 


im —(a-a”) yp atina 
b-1 (a.sin(xb)) Obi an.cosnb 


- alna 
ar.(-1) 


et ina bulunur. 
Tr 
NOT: Pay ve paydanın b ye göre türevi alınmalıdır. 
Çünkü değişken b dir. 


Yanıt D 











lümen ke a, Zi a, menem erir 
. 


0 
x yerine y konulduğunda o belirsizliği oluşur. 


U'Hospital kuralı uygulanırsa, pay ve paydanın x e göre 
türevi alınmalıdır. Çünkü değişken Xx tir. 


im (Oy 4 2v' 2 iy 
7 yay? ye ay 


2 im Yİ - O 
“9 öxiy -4ay -yi 


3 -2y3 gy3 


9 
ay” —4y3 — yi 


Eğ 
3 


— 


— si bulunur. 
2 


Yanıt E 


0 
7. ox yerine 2 konulursa o belirsizliği oluşur. 
U'Hospital kuralı uygulanırsa, 


e (he->) (es 2)l Sü Börk -2) 2x rx2r2) 
x2 (x- 2Yy x2 1 
— 3.22f(23-2) —2.2.f(22 42) 
— 12f(6) — 4f(6) 
— 8f"(6) bulunur. 
Yanıt C 


0 
8. ox yerine 1 konulduğunda, 0 belirsizliği oluşur. 


U'Hospital kuralı uygulanırsa; 





.2.1.(1 4 tan?o) 
1 


2. 
1 


—2 bulunur. 


Yanıt E 


9. 


10. 


11. 














4 
yz 4 değeri için pay 0 olmaktadır. Sonucun 5 çıkması 


için 5 belirsizliği olmalıdır. Değişken y olduğundan y ye 
göre türev alınmalıdır. (Hospital kuralı uygulanırsa, 


y 8 4 


2 : 
in İİ im li 
VAY my-24Y yadöyıem 8m 5 


40-32 44m 
4m-8 





m2 bulunur. 


Yanıt D 


o 
x - 1 değeri için 0 belirsizliği oluşmaktadır. 


U'Hospital kuralı uygulanırsa, 


ei 


© İl 


— Jim 
x>1İ 2 
İm 
—-(w).sin fe) 
2 
(240) 
© 
-— 2 bulunur. 
r 
Yanıt B 
z 
1 ri Me) 
b e 
lim (2x“4-2x) lime — lime 
X—x Xx-20 X—5 
In (2x 4 2x © 
x > « değeri için DX *2X) ifadesi 2 belirsizlik 
2 © 
Xx 


tipi oluşturmaktadır. Hospital kuralı uygulanırsa; 


24001 4x42 
vE Dx249x 1 
Ew Sex 
lim e ( — ime > —e -e-1 bulunur. 
XD Xx 


Yanıt A 





İm silme lam mam mel ğe m emi 








5 

2x 

i , iile 
ifadesinde x > « için 0 belirsizliği oluşur. 


L'Rospital kuralı uygulanırsa, 


sizl, 32548) 


lim z lim 





xx 1 Xx ii 
Ez) — 
Ml 
— jim m.cosj—- 
X—x 2X 


—7.COSO <7x bulunur. 


Yanıt D 


In2x) 


1 

. . x o OK 

13. lim2xÖ—limeX ime). me 
x>0 x>0 x>0 x—0 


ifadesinde x 0 değeri için — belirsizliği oluşur. 


L'hospital kuralı uygulanırsa, 





lim e lime lime” 
x—0 x>0 x—0 


—e?-1 bulunur. 





Yanıt D 
: 2,2 
14. lim (cos) — lime 
x0 x>0 
, a ami 
ifadesinde x — O için 0 belirsizlik tipi oluşur. 
L'Hospital kuralı uygulanırsa; 
lı n(cos2x)| N —2COSX.SİNK 
gere cos 
ime “İ —jme * 
x—0 x>0 
—.Sinx 
(im g Xx (x > O için, & belirsizliği devam etmektedir.) 


x30 


L' hospital uygulanırsa, 


.. (sinx)”* 
N X.COSX)* 
z lime : : 

x>30 

mm LOSX 

7 COSX — XSİNX 
< lime 

x>0 


Tzeisi bulunur, 
e 


Yanıt C 











15. x-0O için ce —co belirsizlik tipi oluşur. Payda eşitlenirse 


& 
; e —i-—Xx 
lirn —— 
x>30 


X 
2.x.(e —1) 

z EML 
ifadesi x — O için 0 belirsizliğine dönüşür. 
L'Hospital kuralı uygulanırsa; 


(1 — x) 


im e X . im — 
Dx. (1) 2x 3e 


3.-1 


2.(2-1)42.0.3.e 


z 2. *co bulunur. 
(0) 


Yanıt E 


16. In(tarıx) 





1 
2 ii 
i li SİK 
lim (tan) - lim eta) ime 
x0 x0 x>0 


ifadesinde x - 0 için — belirsizlik tipi oluşur. 


L'Hospital kuralı uygulanırsa 





finltanx)f ittanix 
7 tanx 





#) 
lime Gi lime x 


x— x—0 


Xİ fistan? x) 2.sinx 


lime 2tan« O-Jime c03x 
x—0 x20 


«| coş? eşi) 
cosİx 
sinx xİ 1 cosx 
lim e c09x 











lime cos?x 2 sinx 
x0 z x—0 


x-Diçin 5 belirsizliktipi oluşur . 


L'hospital kuralı uygulanırsa , 


x3 () 


lim e sin2x —Jime (Gina) 
x0 x0 





3x2 
lim e 2c052x -e' -1 bulunur. 


x—>0 


YanıtB 


—ğ—ğ—ğ—ğ—ğğ— 








ARAYA ATİ ATA EMAN NARA A ARNA ENA AT re AR İNN 


lim inlcosx)“* - jim (cobrin(cosx)| 
x—>0 


x>0 
,.. İn(cosx) 
- Jim ——— 
x50 İanx 


0 
x O için 0 belirsizlik tipi oluşur. L'Hospital kuralı uy- 


gulanırsa; 


lim In(cosx) İri (In(cosx))” 





xx0 tanx x0 (tanx)” 
—inx 
lim < SX. fim (<sinx.cosx) --0.1-0 bulunur. 
x>0 1 x>0 
cosx 
Yanıt C 
pa tanz2x pe (single 2x ,.. tan22x . inisin2x) 
18. Olim (sin2)'” “ime” — lime : 
51 xi xI 
4 4 4 
Infsin2x) 
In(sin2x) p ca22x 
, clx 4 
lime se 
xI 
lim SİZİ, 30 beirsizliği. 
xE CO 
4 


L' hospital kuralı uygulanırsa, 


2C0Sİx 
In(sin2x)” - lim sin2x 





lim 
xsE (cof2x) wi en. : 
4 

sin 














lim ox . (esin?2x) > lim (S2). bunu. 
OX 2 2 


xi 40 xi 
4 4 
Ohalde, 


im Golzx . Gesint2) 
x 2.00İiZX 1 

x7 —— 
4 





e ze — 


Yanıt Cc 








0. ” 
19. x5için 0 belirsizliği oluşur. L'Hospital kuralı uygu- 
lanırsa; 


W&rT-4, çç İlanltix- 581 
x5 (x—8)  «öltan(16x— 80) 





1 


2 
m K*Hİ 4 lim 114 Titan (11x-— 55) 


“5164 16tan? (16x — 80) 





1 1140 3 1 17 
N * -—4 —- — bulunur. 
V16 16*0 8 16 16 





Yanıt B 


0 
20. x-2için o belirsizliği oluşur. L'Hospital kuralı uygu- 


lanırsa, 


(sn cos? El 
lim 


Tin (2-4) . sin El 


cos(x —2) . cos? g) #sin(x— 2) .2. > .cos B . (sn 2) 





lim 
in 2 (2-4) sin( 24). cosf 
>xl1 * tan & 4) sin g * tan 4) 5 , COS G 
z l Eği bulunur 
day 
2 


Yanıt D 





MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ KİTAPÇIK 


























1. f(x) < xX — 27x # 2 fonksiyonu aşağıdaki aralıkların 
hangisinde azalandır? 


A) (2,2) 
D) (3, *co) 


B) (-3, 3) 6) (0,5) 


E) (—o,-—3) 


2. f(x) x3—3x2 —24x $* 12 fonksiyonunun azalan olduğu 


aralık aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çe-2) B) (4,c5) 


D) (4,2) 


C) 5,2) U (4,9) 
E) 24) 


3. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daima artandır? 
A)ysx?ıx-1 B)ysx3—-6x41 
C0)yx1-8 


E)y>x3—5x—1 


D)y—x3 4x2 4 7x 


4. İÇ) -x2—-(as2)x42a * 1 fonksiyonunun artan oldu- 
ğu en geniş aralık (3, co) olduğuna göre, a kaçtır? 


A)1 B)2 08 D4 E) 5 





5, to) 3 2X41 
, Xx 45 


fonksiyonunun artan olduğu aralık 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) CA, co) B) (1, <5) 


DAS) i ER 


6) C1,5) 





2 
6 İs IN fonksiyonunun daima artan olması için 
m ne olmalıdır? 
A)m-3 
D)m<3 


Bim>3 c)m>3 
E)2<m<4 








SİRENE 


EE fonksiyonu azal 
Xx4*83 Y © 


mayan bir fonksiyon olduğuna göre, m için aşağıdakil- 
erden hangisi doğrudur? 





7. t:R-(3)>R-(m)h İf) 


A)m<-İ B)m<—i om> 4 
3 3 3 

Dm> Ems 

3 3 


8. f(x) <x34 (a4 1)x2 4 3x $ 4 fonksiyonu VxeR için ar- 
tan olduğuna göre, a hangi aralıkta olmalıdır? 


A) (4, -3) B) (4, -1) GC) (4, 2) 
D) (1,4) E) (2, 4) 


x—2 
9. > 
mx *-3 





fonksiyonunun daima artan olması için m 
aşağıdakilerden hangisini sağlamalıdır? 


A)m——-1 B) m>-2 


D)m>1 E)m<—1 


10. fG)-v—x247x—12 fonksiyonunun daima artan ol- 
duğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? 
o) (Za ) 
2 


Me) a 


E) (3,7) 


11. xsatt3 


ys (a * 1)t— 4 parametrik denklemi ile verilen y — f(x) 
fonksiyonunun daima azalan olması için a hangi 
aralıkta olmalıdır? 


A) 3. -2) 
D) (1.2) 


E) (2,3) 





| 





12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


İ(X) 5x3 4 6x2—15x 4 7 ve gix) -2x4 1 olduğuna göre, 
(fog)(x) fonksiyonunun daima azalan olduğu aralık 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) G6, -2) B) (3, 0) 
D) (0, 5) E) (0,7) 


0)C3,1) 


Uygun koşullarda tanımlanan, 





yzf) — — fonksiyonu için aşağıdakilerden hangi- 
p 4 — 
si doğrudur? 
A)f0)>0 B) 116) - 18 C)116) -8 
D) f4) > 16 E) Daima azalandır. 


f(x) fonksiyonu, x in pozitif ve gerçel her değeri için ar- 
tan bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdaki tonksiyon- 
lardan hangisi aynı aralıkta azalandır? 


A) 0) B)x3 410) C)x 4-16) 


D)x2-1(x) E) KP 


ix) fonksiyonu (0, b) aralığında pozitif ve azalan bir 
fonksiyon olduğuna göre, aşağidaki fonksiyonlardan 
hangisi aynı aralıkta daima artandır? 


B) IF Ge 


—y2 
A) #(x)—x TE 


D) 5i(x) E) Ex) 


V xe(a,b) için f(x) < O olduğuna göre, verilen aralıkta 
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? 


A) fo) >0 B) ix) <0 C) ia) < (b) 
D) 1) < ib) 


E) tx) < fa) 





Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. #(x) fonk- 
siyonunun artan olduğu aralıktaki x tam sayılarının top- 
lami kaçtır? 


A) 12 B) —7 Cc) -3 D)7 E)9 








18. 


19. 


20. 





Şekilde f ve g fonksiyonlarının (a, b) aralığındaki grafik- 
leri verilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta daima 
artandır? 


A) (64) * gir) B) ia) gi EL 
o) 


D) KP E) Ig) 





Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A)f(—6) <0 B) f(1).111) 0 
C) 1(4).1(4) > 0 D) f(0).f(-8) >0 
E)12).f(-3) <0 





Şekilde verilen grafik y — f"(x) fonksiyonuna aittir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 6 <x < B aralığında f(x) artandır. 

B) -—5<x<-—-4 aralığında f(x) azalandır. 

GC) —2.<x< 4 aralığında f(x) artandır. 

D) 5<x<6aralığındaf(x) <0 


E) 4 <x <5 aralığında f(x) azalandır. 


ANAFEBLATİLZ EÖZÜRMLÜ KİTAPCIK 




























TEST T6B'NIN 








fx) < 0 olduğu yerde azalandır. 
İÇ) Ex3— 27x42 ((0X) 3x2 — 27 
3X2 — 2703x227 > x2 -9 
>xXz3 veyax--3olur. 
X —3 3 
t0) * — * 


(<3, 3) aralığında f(x) <0 dır.(-3,3) aralığında (fx) 
fonksiyonu azalandır. 


Yanıt B 


İk) -x3— 3x2 — 24x4 12 fonksiyonunun 1. türevi alınırsa 
İ(X) 3x2 — 6x— 24 tür. Köklerini bulursak 

3x2 — 6x— 24-0 

302 — 2x— 8) 0 

X—4)(X12)-0 

Xxz4,x:-—2 


İşaret tablosu yapılırsa, 





Fonksiyonunun azalan olduğu aralık (—2, 4) tür. 
Yanıt E 


Bir fonksiyonun daima artan olabilmesi için 1. türevinin 
daima pozitif olması gerekir. 


D şıkkında verilen fonksiyona bakılırsa 

xxn 4 7x 

3212x417 denkleminin diskriminantı incelen- 
diğinde 

A-22-437 

A-4— 84 

A - -80 reel kökleri yoktur. x2 nir katsayısı pozitif oldu- 
ğundan f(x) — 3x2 4 2x 4 7 fonksiyonu VxeR için 
f©)>0dır. 


O halde, #(x)  x3 4 x2 4 7x fonksiyonu daima artandır. 


Yanıt D 








(©) 2x2— (a42)x42a 4 1 fonksiyonunun artan oldu- 
ğu aralık (3, co) ise x - 3 noktası yerel ekstremum nok- 
tasıdır. ' 


13) - 0 olmalıdır. 
100-2x— (a2) 
1(3)-6— a— 2-0 
>a-4tüir. 


Yanıt D 


#6) in artan olması için f(x) > O olmalıdır. 


2(X4-5)-(2x-1) og 





0) - olur. 
e) (452 (X45)2 
f(x) 9. ifadesix--5 dışındaki bütün değerler 
(x45)2 
için sıfırdan büyüktür. O halde R X(-5) de f(x) > O olur. 


Yanıt D 


Verilen fonksiyonunun daima artan olması için f(x) > O 
olmalıdır. 


ip) mx 





x*3 
10) l2xsm).(X43)- (2 4 mx) 
43)” 
5 ff 216km #3 - X2— (nx 
43) 
> ip) Xx6x4 3m 


(Xx 3 


(X #3)? > O olduğundan f(x) > O olması için 
x2 4 6x *3m > O olmalıdır. 
A<0Oolmalı >62—4.3m<0 

> 12m >36 

>m> 3 olmalıdır. 


Yanıt B 





t 











7. f(x) azalmayan bir fonksiyon olduğuna göre, f(x) > O dır. 


fa) PX 43) (mx 44)1 mx s3m-mx—-4 


(X43)2 (X43)2 
m4 » 
(X43)2 
& 437 > 0 olduğundan 3m—4>0Oyanim> zi 
olmalıdır. 
Yanıt C 


8. 1(0)-3x242.(a$1).xs3>0olmalıdır. 
xZ nin katsayısı pozitif olduğundan f(x) > O olması için 
A <0 olmalıdır. 
Az4.(aş1)2—4.33-4f(a *1)2—9)-0 
>(a*1)2-9 
—3<at1<3 
—A<a<2 
Bu durumda — <a < 2 için f(x) artandır. 
Yanıt C 


x—2 
9. z 
vi mx 43 





ye) ilmeeepe (X— 2)(mx43) 
(mx 4 3)2 

ım *3—- 4—-2).m. 
(mx 4 3)? 

çıms3-me2m. 
(mx 4 3)? 

--3*2Mm 9 

(mx43)7 


>34-2m>0 


> O olmalı 
(0) 


0 


m> — > olmalıdır. 


YanıtB 








10. f(x) in artan olması için f(x) > O olrnalıdır. 


"j5 z2X Kİ >0>-2x47>0 
21)—x2 47x12 


—x#3vex<L olur....(I) 





Ancak fonksiyonun tanımlı olması için 
—2 47x-—12>0 olmalıdır. 
—2—7x412<0 

x«—3)(X-4)<0 
Köklerx-3vex-4olur. 


Xx 3 4 
—2417x—12)| — dö — 


—2 47x-12>20olmasıiçin, 3<x<4 olmalıdır. (li) 


I. ve İl. eşitsizliklerinden 3 < x < İ bulunur. 


Yanıt D 


dv. 
di, di. e) 
dx dx a 
dt 
dy 
fonksiyon azalan olduğundan e 0 olmalıdır. 
KEN EKM REN 
dx a * — * 


fonksiyon (—1,0) aralığında azalandır. 


Yanıt B 


12. (fog)(x) in azalan olrnası için (fog)'(x) < O olmalıdır. 
((0)'(x)  t(9()).9'(x) 
1(0)23x2 4 12x—153(0X2 4 4x—5)-3(X45)(X—1) 
1190) -3.(2x 4 1 4 5).(2X *1—1)3.(2x 4 6).2x 
— 6X(2x * 6) 
g()-2 
(f0g) (Xx) — 12.(2x * 6).x 


Köklerx-—3vex-0dir. 





Fonksiyon (3, 0) aralığında daima azalandır. 
Yanıt B 






imi im el len. Sk en e e EE m ei a İPİN ii eli ünüler 





13. 


14. 


15. 


16. 











x*3 
Xx — 

) x-5 
Bölümün türevinden; 





fiğ ke 22 e)  X-5-Xx-3  -—8 


x— 5? KE? G9 


(X— 5)? > O olduğundan 5 dışında bütün x değerleri için 
f(X) <0 olduğundan f(x) dairna azalandır. 


Yanıt E 


1(x) fonksiyonu x in pozitif ve gerçel her değeri için ar- 
tan bir fonksiyon olduğundan x > O ve f(x) >Odır. 


A) ( wo) - 1 (>0 
B)p3 4 fe) 32 Ep) >0 


OK -14f0)>0 
D) (2 tool — 2 6) <0 
X 8 < 


E) İreyrl -3(0)2.10)>0 


Aynı aralıkta azalan olan fonksiyon D seçeneğindekidir. 
Yanıt D 


f(x) fonksiyonu (0, b) aralığında azalan olduğu için 

f(x) <Odır. Aynı zamanda f(x) > O dır. 

Verilen fonksiyonlardan 1. türevi pozitif olan fonksiyon 

artandır. 

X A seçeneğinde 1) —x27 > f(x) —2x <0 olduğun- 
dan azalandır. > 


X B seçeneğinde (((x))9)'-3.f2(x).f(x) <0 olduğun- 
dan azalandır. Ye 





X C seçeneğinde | pe TE) >0 olduğundan 
artandır. a VW) 


X D seçeneğinde (510x)15.1(x) <0 olduğundan 
azalandır. - 


X E seçeneğinde 1) 2.1x).f() <0 olduğundan 
azalandır. ii 


Yanıt C 


f() < O olduğundan f(x) azalan bir fonksiyondur. 
Dolayısıyla Vx e (a, b) için (a) > f(x) > f(b) olur. 
Yanıt E 









17. 


20. 


f(x) in artan olduğu aralıkta; 

f()>0Odır. 

Girafiğe göre; (—co, —2) v (4, *«) bölgesinde f(x) artan- 
dır. Bu aralıktaki ....—6,—5,—4,—3,5,6,... tam sayıla- 
rinin toplamı 


(8) 4(5)1(4)4(3)45464... -—7dir. 
YanıtB 


f(x) fonksiyonu (a,b) aralığında pozitif ve azalandır. 
>21()>0,1(X) <0 
gix) fonksiyonu (a,b) aralığında negatif ve artandır 
> g(x)<0,g(X)>0 
A seçeneğinde (f(x) g(x)J — 1()4g1x) 
- M 


B seçeneğinde |4(x)9(X)1 fa) gd) *g (4) ((0)>0, 


* 


fonksiyon artandır. 


C seçeneğinde El - Gb) <0 


——— 


D seçeneğinde (I(f(x))9)” - 3.R(x).f(x) < O azalandır. 


(0). 
t 

E seçeneğinde ((9g(x)P1 — 2.4(x).g (0x) < 0 azalandır. 
— 


Yanıt B 


A seçeneğinde, y — f(x) fonksiyonu —o <x < —5 aralığın- 
da azalan olduğu için f(—6) < O dır. 


B seçeneğinde, x - 1 fonksiyonun maksimum noktası 
olduğundan f(1) O dır. 


C seçeneğinde 3 < x < w aralığında fonksiyon artan ol- 
duğundan f(4) > O dır. Ayrıca f(4) > O olduğundan 
f(4).f(4) > O olur. 


D seçeneğinde, —5 <x < 1 aralığında artan olduğundan 
1(0)>O0ve 


—<x <-5 aralığında azalan olduğundan f(-8) < O dır. 
Yani f(0).f(—8) < O olur. (YANLIŞTIR) 


E seçeneğinde 1 <x < 3 aralığında azalan olduğundan 
f(2) <0ve—5<x-<i aralığında artan olduğundan 


(1(<3)>0X1f(2)1(3) <O olur. 
Yanıt D 


—2 <x < 4 aralığında f(x) - O olduğundan, f(x) bu 
aralıkta sabit fonksiyondur. 


Yanıt C 








NA 


e A EA EN KİA A RR AA YERE 


4. 











HR RA İf) - ax — bx2 — 9x ş 7 fonksiyonu (-1,3) 
aralığında azalan bir fonksiyon olduğuna göre, (a * b) 
toplamı kaçtır? 

A)1 B)2 c)3 D)4 E) 5 


y—x3 sax? ş 2x # 6 fonksiyonu daima artar olduğuna 
göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A)a2-6>0 B) 4a2—6>0 C)3a2—3<0 
D)a2—-6<0 E)a246<0 
f:(0,2J)—R 


f(x) <2 cosx — 2 sinx fonksiyonunun artan olduğu ara- 
lık aşağıdakilerden hangisidir? 


2 RE 3r Ir C (E 2x) 
WZ. 3) e) (2, 72) lyğırı 
3 2 Ir 
e) elk) 
HR-MA—>R, fe) İsa fonksiyonunun daima 
—x4d 


artan olması için a nın alabileceği en küçük tam sayı 
değeri kaçtır? i 
A) 15 B) 17 C) 18 D) 19 E) 21 


HR—(2)—R, (6) > fonksiyonu aşağıdaki 
X— 


aralıkların hangisinde daima artandır? 
A) —, ») 

B) (e, <0) —(2) 

0) (2, «) 

D) —, 2) 

E) Daima artan olduğu aralık yoktur. 


js —* 
& x2 41 


daima artandır? 
A)2<x 


fonksiyonu aşağıdakilerin hangisinde 





C0)-2<x<0 
E)O<x<1 


B)-i<x<i 
D)O<x<2 


x e (<, 0) olmak üzere f(x) fonksiyonu (so, O) aralı- 
ğında azalan ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru- 
dur? 


A) f(-4)<f'(-5) o B) <0 O) 2x.f'(-1)>0 





f(-2) 
Xx 


Dp) 2) -> E) x5 41(-3)-0 


f(-2) 


f() fonksiyonu (0, «o) aralığında pozitif değerli azalan 
bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdaki fonksiyonlardan 
hangisi aynı aralıkta artandır? 


A) ML B) ei 


(6x) fx) 
D) (MR E) - 


O) HR 


4 





WP 





y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A)f(-5)>0 B) (4) 0 
D) fo) >0 


o) H7)-0 
E) 1-3) >0 


BAATEMATİK EĞZÜRALÜ HİTAPCIK 























10. 


11. 


12. 











yzf) 


Tepe noktası Tf(r, 3) olan y — f(x) - ax2 4 bx # c fonksi- 
yonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden 


hangisi doğrudur? 
A) f(2)>0 


B) (5) 0 
D)-2)>0 


C) (A) <0 
E) #0) >0 





f: R—> R olmak üzere f(x) fonksiyonunun grafiği veril- 


miştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 


A) #(-2) <f(5) B) f(0) > f(2) 
D) 4) f(4) 


6) M2) <f(3) 
E) f(0) — f(3) 





R— Rolrmak üzere y - 0) fonksiyonunun grafiği ve- 
rilmiştir. Buna göre, f(x) fonksiyonu için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 


A) (8,4) aralığında azalandır. 

B) (A, 3) aralığında artandır. 

G) (6, «) aralığında sabit fonksiyondur. 
D) (<1, 3) aralığında artandır. 

E) (0, 3) aralığında azalandır. 


TÜREV 


13. 


14. 








Şekilde y — f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. tw) 


fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) 











Şekilde y > f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. tw) 
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

















f) fonksiyonu (-1,3) aralığında azalan bir fonksiyon 
ise bu aralıkta f'(x) < O olmalıdır. . 


f(x) < 3ax2 — 2bx — 9 fonksiyonunun kökleri 


xz—i vex-3 olacağından. 


x--15 3as2b—-9-0 ei N 

3a # 2b-9...(I) > — 

x-3 27a-6b—-9-0 ——— 
27/a—6b-9 : 

ga —2b-3...(ll) a- ve 

bulunur. 

aşb-1s34 bulunur. 

Yanıt D 


y' > 0 olmalı 

3x2 - 2ax 42 > O olması içinA <O olmalı. 

(2a)2—43.2<0—4a7—24<0—a—6<0Oolur. 
Yanıt D 


f(x) < —2sinx — 2cosx ise f(x) > O olmalıdır. 
—2sinx — 2c0sx >0 
sin x * — cosx>0 


sinx < —cosx olmalıdır. sinx < —cosx denkleminin kök- 
leri, 


Ms - bulunur. 


4 





Yanıt B 


f(x) in daima artan olabilmesi için, İ(x) in sıfırdan 


büyükolması gerekir. 


yo re). x?-Bxra 9 
Çx44) çx4)2 


x # 4 için (<x $ 4)2 > 0 olduğundan XX -8x4-a>0 
olmalıdır. 
A<Oise 


64—41a<0— 16 <a bulunur. Dolayısıyla en küçük 
tamsayı değeri 17 bulunur. 


Yanıt B 


amman — amman 





f(x) in artan olduğu aralıkta f(x) > O olmalıdı. 


3(X—2)-(3x*1), o —7 


e (x—-2)2 (x-2)2 


>0 


Xx #2 için (x — 2)2 > 0 ve—7 < O için f(x) < O olacağın- 
dan f(x) heryerde azalandır. Fonksiyonun artan olduğu 
aralık yoktur. Yanıt E 


o) in artan olduğu aralıkta f(x) > O olur. 


pp) A LİL2XX Xİ 
(x2 412 (x2 41)2 


payda daima pozitif olacağından payın kökünü bulalım. 


—241-0 XX -İ>5Xx,:1vx,5-İ 


azalan azalan 





Artan olduğu aralık —i <Xx < 1 olur. Yanıt B 


f(x) fonksiyonu (<>, 0) aralığında azalan olduğundan 
aynı aralıkta f(x) < O dır. Buna göre, 


A) f(5) <4) dür. (Yanlış) 
B) f/(-2) <Ovex <0 olduğundan İC2) o 
Xx 
olmalıdır. (Yanlış) 
C) x<0vef(-1) <0 olduğundan 2x.f'(-1) > O olur. 


(Doğru) (o) 
D) (2) değeri bulunamaz. Dolayısıyla (2) 





olduğu 
bilinemez. (Yanlış) 

E) x5<O0vef(-3) < O olduğundan x5 -f(3) <Odır. 
(Yanlış) Yanıt C 


f©) pozitif değerli azalan fonksiyon ise f(x) <O dır. 


pr” 





f 
4 —4f'(x) i 
A) ya——>y's —— —>0 ise y artandır. 
1) (OZ i 
YL, 
N 
—— 
pi —İ tx) , 
B) ya——>y'- <0 iseyazalandır. 
) Vay 2 ip ği 
Lİ, 


c) yali) > ys BİYE. FX) <0 ise azalandır. 


D) yeli) > yı -21(x).P(x) <0 ise y azalandır. 


: — 


pe si 





ef) 
i 2i(x).f'(x) : 
E) ys- > yı SAL A2 <0 ise yazalandır. 
) Vo t6) 
* Yanıt A 





MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ KİTAPÇIK 

















10. 


11. 











İ(x) artan fonksiyon ise f(x) > O 


İ(x) azalan fonksiyon ise f(x) < O olmalıdır. 
Buna göre, 


A) x-5için f(x) artandır ve f(-5) > O olmalıdır. (Doğ- 
ru) 


B) X--—4 noktasında yerel maksimum değeri olduğun- 
dan x « — değeri türevin köküdür ve #(—4) — O olur. 
(Doğru) 


G) x>7 için f(x) sabit fonksiyon olduğundan f(7) - O 
dır. (Doğru) 


D) x-2için fx) artandır ve f(2) > O olmalıdır. (Doğru) 


E) x x 3 için f(x) azalandır ve f(<3) < O olmalıdır. 
(Yanlış) 


Yanıt E 


f(x) fonksiyonu (ee, 2) aralğında artan, (2, «o) aralığında 
azalan ve (2, 3) noktasında yerel maksimumu olan bir 
fonksiyon olduğuna göre, 


A) x2için f(2) - O olmalıdır. (Yanlış) 
B) f(S) <0 azalan fonksiyondur. (Yanlış) 
6) f(-1) > O artan fonksiyondur. (Yanlış) 
D) f(-2) > O artan fonksiyondur. (Doğru) 
E) FO) > O artan fonksiyondur. (Yanlış) 
Yanıt D 





A) #-2)>0 ve f(5) - O olduğundan f(-2) < f(5) ola- 
maz. 


B) f(0) > O ve f(2) - O olduğundan f(O) > #2) kesin- 
likle doğrudur. 


C) (2) -Ove #3) < O olduğundan f(2) < f(3) yanlıştır. 


D) fa) f(4) eşitliği kesinlikle yanlıştır. 


E) #0) >0 ve f(3) < O olduğundan kesinlikle yanlıştır. 
i Yanıt B 





A) (8,4) aralığında f(x) > O olduğundan (Xx) artan- 
dır. (Yanlış) i 





B) (-4.-3) aralığında f(x) < O olduğundan f(x) aza- 
landır. (Yanlış) 


C) (6, co) aralığında f(x) < O olduğundan (Xx) azalandır. 
(Yanlış) 


D) (1,3) aralığında f'(x) > O olduğundan f(x) artandır. 
(Yanlış) 


E) (0,3) aralığında f'(x) > O olduğundan f(x) artandır. 
(Yanlış) 


YanıtD 


13. 





fonksiyonun grafiğinden 
* (se, -2) aralığında f(x) azalan olduğundan f(x) < O 


> 


xXx -2 noktasında f(x) yerel minimum olduğundan 
1(2)0 

* (<2, 1) aralığında f(x) artan olduğundan f“(x)>0 

* xi noktasında f(x) yerel maksimum olduğundan 
1(0)0 

* (1,5) aralığında f(x) azalan olduğundan f(x) < O 

“ x-5 noktasında f(x) yerel minimum olduğundan #(5)0 
* (5, «o) aralığında f(x) artan olduğundan f(x) > O olur. 
O halde, f(x) in grafiği şekildeki gibidir. 


yat) 








YanıtB 


14. 





Xx-—İ,3 ve 6 noktaları fonksiyonunun ekstremum nok- 
talarıdır. 


f(1)-0,f(3)-0vef(6)—0 olmalıdır. DveE 
seçeneğindeki grafiklerde bu koşul sağlanır. 


(—, -1) aralığında fonksiyon azalan olduğundan, 


bu aralıkta f(x) < O olmalıdır. 


Yanıt D 


























1. ysx8 ş#x eğrisinin x - 1 apsisli noktasındaki teğetinin 
eğimi kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


2. f(x) —epx at fonksiyonunun Xx - 1 apsisli nokta- 
Xx 


sındaki teğetinin eğimi kaçtır? 


A) -2 B) -1 co D)1 E)2 


3. f(x)-x3—1 eğrisinin üzerindeki x - 1 apsisli noktasın- 
dan çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
A)y-3x-4 B)y3x—3 
C)y-3x#1 D)y-3x—-1 
E)yzs3xt3 


4. x34y3—xyı mx 8 eğrisinin üzerindeki A(İ, 1) nokta- 
sından çizilen teğetin eğimi kaçtır? 


9 İ E -9 
A B)4 Öç, ee ez 





2x43 


x2 -mx41i-m 


5. to) fonksiyonunun Xx — — 1 apsisli 


noktasındaki teğetinin eğimi 1 olduğuna göre, m kaç- 
tır? 
A)-4 B) -2 c)0 D)2 E)4 


6. y-2x2—5x41 eğrisine üzerindeki A(1, —2) noktasın- 
dan çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
A)yzxı2 B)y-x-2 


D)y-x-3 


C)yz—x-1 
E)yzxı1 


7. yzx2 44 parabolüne üzerindeki x - 1 apsisli noktasın- 
dan çizilen teğet ile koordinat eksenlerinin oluşturduğu 
üçgenin alanı kaç birim karedir? 


A)9 B) 2. c)3 DE EE 


8. yx2emxsn eğrisinin x - 1 apsisli noktasındaki te- 
ğeti y > x * 2 doğrusu olduğuna göre, m kaçtır? 


A)-1 B)0 C)1 D) > E)2 






a İN e İİ im ri il İn iğ 













9. off) < SİK fonksiyonunun x— çi noktasındaki teğeti- 


nin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)x43-0 B)y—3x-0 
D)y-3 


C)x—3y-0 
E)x-3 


e YyaXİsax? -x 4 1 eğrisinin y - 3 — x doğrusuna te- 
“© ğet olduğu noktanın apsisi x - 2 olduğuna göre, a kaç 
olmalıdır? 


A) -3 B) -2 Cc) 0 D) 1 E)2 


İl. yxdoğrusuy-xXsaxsb parabolüne Xx — 1 apsisli 


noktasında teğet olduğuna göre, (2a * b) toplamı kaçtır? 
A)-3 B) —-2 C) —1 D)0 E)1 


12. X>4y2-3xy41x0 eğrisinin A(I, 2) noktasındaki nor- 
malinin eğimi kaçtır? 
A4 B2 og 5 


1 1 
D) —— el 
) 5 E) yı 


13. f:A*->3 Aolmak üzere, 


O Vest ai 
(x) > fonksiyonunun x - 4 apsisli noktasındaki 


teğeti x eksenini orijinden kaç birim uzaklıkta keser? 
A) 28 B) 24 C) 20 D) 16 E) 10 








14. yx2 4 1 eğrisinin hangi noktasındaki teğeti 


3 
ys Di — 5 doğrusuna diktir? 


Ye 


D) (2, 1) 


A) (1, —3) 


15. yx24(m13)x 4 3mfonksiyonunun grafiği x eksenine 
teğet olduğuna göre, m kaçtır? 


A)—2 B) —-1 C)0 D)2 E)3 


16. y-xİ—rnx2 #n eğrisinin x eksenine x - 2 apsisli nok- 
tasında teğet olması için m kaç olmalıdır? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


17. ys x2—2x46 eğrisinin x ekseniyle pozitif yönde 
135” lik açı yapan teğetinin eğriye değme noktasının 
ordinati kaçtır? 


11 21 19 9 
A) — B) — ELİA 
) 5 ) 2 C)5 D) ri E) zi 


18. y-—x24 1 eğrisinin 2y——x* 1 doğrusuna dik olan te- 
ğetinin değme noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 


A) -3 B) -2 Cc) -1 D) 0 E)1 











x 1 noktasındaki teğetin eğimi f(1) dir. 
(2x İ4Xx 
((0)53x241 
(002314124 
Yanıt D 


x z 1 noktasındaki teğetin eğimi f(1) dir. 


a) Alata 





e i ahsey Hex)İ 
ye İİ, 


x2 


y- erit (teta) 


-2—4 


f(0)-—2 bulunur. 
Yanıt A 


Xx 1 için (1) >13—1-0 
Teğet (1, 0) noktasından geçer. 
(0) >x5—1 
(232 >m,-f(1)-3 
Doğrunun eğimi 3 tür. 
A(1,0) noktasından geçen m, — 3 olan doğrunun denk- 
lemi,y—0-3(X—1)>y3x—3 
Yanıt B 


(1, 1) noktası eğri denklemini sağlayacaktır. 
Xİ syi—xyımx-8 

14*1-1*m-8 

m7 ; 

F(xy) xXx3 4 y3— xy 4 7x—8-0 

dy Fx, Bİ-yt7 


- , (1,1) noktası için 
dx F y y—x 


İN a 


N -a 
AE < 


mı - F'(1,1) — 
ız F(1.1) 5 


Yanıt E 





x  -İ noktasındaki teğetin eğimi f(-1) — 1 dir. 
2.(0E-mx4 1-7) —(2x43).(2x-m) 
GE— mx 4 İ— m)? 


2.(1t*m*1-m)—(-243).(-2— mM) 4 


tx) 5 


(1) N 

((-m*1-m) 

4*m42 
4 


((-1) 3 1 
>—m--2 


Yanıt B 


(1, -2) noktasında eğrinin teğetinin eğimi f(1) dir. 

(0) 22x2—5x41 

(0) -4x-—-5 

m,-f(1)-4— 5-1 

Teğet ve normal doğruları dik olduğundan, 
m.mş—-İ1dir. 

—.mşzs-i 

m, z1dir. 

Eğimi 1 olan ve (1,-2) noktasından geçen doğru denk- 
iemi, 
yı2z1.(X-1) 
yzx-3tür. Yanıt D 
İ() — x2 4 4 fonksiyonunun x > 1 deki teğetinin eğimi 
t(1) dir. i 
(9) >2x .. 
f(0)-2>m,:20lur. 

xstiçinyz1244-5dir. 

(1, 5) noktasından geçen ve mj > 2 olduğundan 
y-5-2(X-1)-y—2x—3 0 teğetin denklemi olur. 
Teğet doğrusu xOiçiny-3 


el 3 
yzOiçinxs —— 
ig 2 





Oluşan üçgenin alanı; 


33 
Alan(AOB)-—2-- 3. br? dir. 
g4 


Yanıt D 


























8. x-1 noktasındaki teğetinin eğimi f(1) dir. 
YXx $*2 teğet denklemi olduğundan mM, Zİ olur. 
İÇ xZemxen 
(©) -2x4m 
(244m1 
Mz -—İ 


Yanıt A 


9. fo) asim fonksiyonunun X -; noktasındaki teğeti- 


nin eğimi 2) dir. 


fo) az (gsinx 
f() — (sinx). 8six . in3 
İT) zcosx, 3“ ing 


sini 


(Gm — Ke N z 
zi r SEE e .In8-0 


Eğimi m - 0 olan ve E ; 3) noktasından geçen doğru 


denklemi yazılırsa; y — Ya > MX — xg) 


3-0 > 
yö «—7) 


yzditür Yanıt D 


10. y-—3— x doğrusunun eğimi x in katsayısıdır. 
M,z—İdir.vef(2)--—idir 
İ() 5x3 4ax2—x41 
> 1) -3x2 42ax— 1 
((2)-3.2242 .a.2—1x—1 
1(0)-1244a— 1-1 
>4a-—2 


>az-3 


Yanıt A 





11. yzxdoğrusunun eğimi m, -1-f(1)dir. 
(Xx saxsb 
(©) -2x4a 
((0)-2-a-1>a--1 
yzxdoğrusundax-1>y-idir. 
(1, 1) noktası eğrinin de üzerinde olduğundan, 

()-1X14-a4-b-1 
>b--a>b-—i 


d2as*b--241--İolur. 


Yanıt C 


12. F(x,y) xXx 4y2—3xyş 1 


dv. Fx. 2x-8y dir. 
dx Fy o 2y—-3x 


A(1,2) noktası için teğetinin eğimi, 


F(«,y) fonksiyonunun A(1,2) noktasındaki teğetinin 
eğimi m, — 4 ise normalinin eğimi, 


m,Mm, x—İ>4.m,2x— > mM, > — z olur. 


Yanıt E 





ta. My ey İİ 8 


Ve ya 


Teğel 4.2) noktasından geçer ve teğetin eğimi 








mı —f(4) tür. 
Mı <A) >) İf) İİ 
Te ix ( ) 2 PEN 
A 7 AŞ 

264 — 16 


(42) noktasından geçen ve eğimi — —İ. olan 
16 


doğrunun denklemi, y—-3-.<-—-İ (x— 
yg y 2 ie 4) 


16y—24--x-44olur. 
yz O için x - 28 bulunur. 


Yanıt A 








15. 


16. 














Verilen doğrunun eğimi; 17. 
m <3. dir. Diklik bağıntısından 


mı.mı——İ 


3.mrs-1 
2 


>—mıs- 


w | 


0) x241 

>fE)<mr 
(2x —2 
T0)>2x5 > 


Mazi 
>X--— için 
3 ç 


O halde, y- x241 eğrisinin 


ki. vi noktasındaki teğeti,y- 3x—5 
3'9 2 
doğrusuna diktir. 


Yanıt E 


((0)>Xx24(m43)x43mXf'()<2x*m*43olur. 


Eğri x eksenine teğet olduğuna göre, bu noktadaki teğe- 
tinin eğimi sıfırdır. Eğrinin x eksenini kestiği nokta için, 


O—-x24(m43).x438m—>(xX*m)(X43)-0dır. 
m8 

x eksenini, X - -m ve x - —3 noktalarında keser. 

x eksenine teğet olacağından, 

fc3)-0 dır. 


-2msms3-0veya -64*m4s3-0 


f(-m)-0 veya 
ms3 veya mz-3bulunur. 
Yanıt E 


x ekseni y — O doğrusu olduğundan teğetin x — 2 nokta- 
sındaki eğimi sifirdir. 


f(2) - 0 olmalıdır. 
(00 x-men 
f() 3x2 — 2mx 
f(2)-12— 4m-0 
4mi2 


m—3 
Yanit C 








18. 


Bir doğrunun eğimi x ekseni ile pozitif yönde yaptığı 
açının tanjantıdır. 


m, > tani35* -—İ 
10022x-2--İ 
2x1 


Xx 5 değme noktasının apsisidir. 


(()2x2—2x46 


2-8) ales 


Yanıt B 


2y-—x4ioys— 2x 5 doğrusunun eğimi 


mg -—dir 
m.mg-İ 
1 

m, .|——|—İ 

i ( 2) 
m,22 14) 
(241 
0) -2x 2 
x—İ 


x <—İ noktası eğri denklemini sağlamalıdır. 

(1) 2-412 410 

Nokta (-1, O) dır. O halde, koordinatlar toplamı —1 dir. 
Yanıt C 














3. 


4. 





y - f6) — Xx — 2ax * b fonksiyonuna A(3, —5) noktasın- 
dan çizilen teğet 2x — y - m - O doğrusuna paralel ol- 
duğuna göre, a.b değeri kaçtır? 


A) B) 2 Cc) 0 D)2 E)4 


yz İl) > 2x2 -mx $n fonksiyonuna A(i, 2) noktasın- 
dan çizilen teğet x # 3y $ a - O doğrusuna dik olduğu- 
na göre, m.n değeri kaçtır? 


A4) -2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 


#(sinx) < cos2x olduğuna göre, f(x) fonksiyonunun 


Xx > apsisli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? 


A) -5 B) 3 o) -2 - D) - E) > 


y? - 2x 4 6 eğrisinin orijine en yakın noktasındaki teğe- 
tinin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)2x41y-5 
D)xsy-—1 


B)2y-x-5 
E)ys—x 


O)yzs3x 

















5. f(x) 2x3—6x2 # 8x * 13 fonksiyonunun eğrisine üze- 
rindeki noktalardan çizilen teğetlerden en küçük eğime 
sahip olan doğrunun eğimi kaçtır? 


A2 B)3 C0)4 D)5 E)6 


6. İ()x244x sa eğrisine x eksenini kestiği noktalardan 


çizilen teğetler dik kesiştiğine göre, a kaçtır? 


ys& pi ge p8 gz 
4 4 2 2 2 


7. tjsx —5x47 eğrisinin x - 2 apsisli noktasındaki 


teğetinin x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının ölçüsü 
kaç derecedir? 
A) 45 B) 60 Cc) 90 D) 135 E) 150 


g 


(0844)>x14 3x2—x 7 fonksiyonu veriliyor. 


1(x) fonksiyonunun eğrisine x - 5 apsisli noktasından çi- 
zilen normalin eğimi kaçtır? 


EL di. 
A)-3 B) | co) z D)1 E)3 





10. 


11. 


yat 

Xx - 2t 4 1 parametrik: denklemleri ile verilen y - (©) 
fonksiyonuna üzerindeki t - 2 noktasından çizilen nor- 
malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)ys2x—8-0 B) y—2x-7-0 
CO)ysıxs5-0 D)y—2x4-3-0 
E)y-xs-4-0 


y - X # ax fonksiyonunun x - 1 apsisli noktasındaki 
teğeti eğriyi bir başka noktada daha kestiğine göre, bu 
noktanın apsisi kaçtır? 


)-3 B-2 0-41 DD — E) 2 


y <0 olmak üzere x2 4 y2 - 25 çemberinin x - 3 apsis- 
li noktasındaki normalinin eğimi kaçtır? 


5 5 4 3 3 
Ay. Bye. a pp Tel 
ig 3 ar -5 


İ() — x3 — 18x2 » 7x * 4 eğrisinin x eksenine paralel 
teğetlerinin değme noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? 


A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 


n çift tam sayı olmak üzere f(x) — 4.x”*! fonksiyonuna 
xzivexz-—i apsisli noktalarından çizilen teğetler için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) Diktirler 

B) Çakışıktırlar 

C) Paraleldirler 

D) x ekseni üzerinde kesişirler. 


E) y ekseni üzerinde kesişirler. 


14. (©) :x244x45fonksiyonunun2x*y-—1 -0 doğru- 
suna en yakın noktasının ordinatı kaçtır? 


i &. 2 
dr B)1 S3 d)Z 5 


15. f(x) -x2—2x44 eğrisinin y - 2x —8 doğrusuna en ya- 
kın noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 


A)6 B)8 c)9 D) 10 E) 12 


16. y  sinx ve y - cosx fonksiyonlarının (2) 


aralığındaki kesim noktasındaki teğetlerinin eğimleri 
toplamı kaçtır? 


1 v2 
A)0 B) Cc) > D) ii E) v2 


17. Xx? $ xiny * sin(y — 1) — 16 — O fonksiyonunun A(4, 1) 
noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? 


A) -2 B) 9-2 D)-E EYİ 


18. Zamana bağlı yol denklemi, 
Xx-5İ2 4 10t42 
olan bir hareketlinin kaçıncı saniyedeki hızı 60 m/sn dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 
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TEST 19'UN ÇÖZÜMLERİ 








f(x) fonksiyonu A(3, —5) noktasından geçtiğinden 
(3) -—5tir. 

(()-x2—Daxsb 

((3)-9—6as-b-—5 

6a—b- 14 bulunur. 

2x -y sm 0 doğrusunun eğimi m, — 2 dir. 
f(3) - 2 bulunur. 

f(x) - 2x—2a 

(3) -6—2a-2—>a-2 

6a —b - 14 olduğundan 


6.2-—-b-14 
b - -2 bulunur. 
a.b-2.(-2)-—4 Yanıt A 


1(x) fonksiyonu A(1, 2) noktasından geçtiğinden 
(1) 2 bulunur. 

(Xx) <2x2-mxen 

(Ü2—1n4n2 olduğundan 

mn bulunur. 


X #3y #a - 0 doğrusunun eğimi m, — tür. 


Buna göre, teğet doğrunun eğimi; 


1 — 

(5) rr 
mp - 3 bulunur. 

Buna göre, f'(1) - 3 olacağından 
0) -4x—-7m 
(0) z4—-m-3 
m z 1 bulunur. 
mn olduğundan n - 1 olur. 
m.n1.İ 1 bulunur. Yanıt D 


1 
m -Gi dir. 
” 


O halde, f(sinx) > cos2x > (f(sinx))” - cos2x 
> (sinx)" f(sinx) —2sin2x 

> cosx . f(sinx) - —2.sin2x” 

Xx - 30" için, 

sinx — > xarcsin > 30“ 


cos30' , iğ) z-2.sin60 


f Çi 2 
2 Yanıt C 





y? - 2x 4 6 eğrisinin üzerindeki bir nokta; 
Afx, £vV2x * 6) şeklindedir. 


A noktasının orijine en yakın olması için IAOl en küçük 
olmalıdır. 


IOAl— V (x—0)2 4 (43x76) 0)? 


IOAl — YxZ $ 2x $ 6 nın minimum değerini 


aldığı nokta için, 
(vE *2x4 6) zO olmalıdır. 
2 ye m A, 


21İX242x46 


X#İ 20>x41-0 


Vx2 42x46 


>—x—1 
xz-İliçiny?-—-246>y-ı12olur. 
A(-1, 2) veya A(-1, —2) olur. 
A(-1,-2) için (00) -—YöxF6 


fo) —2 — 
22x46 


e 
(41) 5 


A(-1,-2) noktasından geçen ve eğimi — Zolan teğetin 


denklemi; 


2--İ(x41 
y 5 ) 


2y-—X—5 > x12y--S5olur. 


A(-1,—2) için f(x) < V2x46 





fo) —2 
i 2X16 


NAİL 
(0) 


A(-1,2) noktasından geçen ve eğimi Zolan teğetin 





denklemi, 
—2-İ(x41) > yal xş8 
y > )>y ig 
Xx*5 
yz 

2 


> 2y—x-5 olur. 


Yanıt B 











ix) fonksiyonun en küçük eğime sahip teğeti x, nok- 
tasından çizilen teğet olsun. 
Bu durumda, m, — f(*g) dır. 


Tg) 6x, —12x,18 
Bir fonksiyonun minimum değeri 1. türevin sıfır olduğu 
noktadadır. f(X,) ın türevi alınırsa; 


fg) > 12X)—-12-0X Xx, - 1 noktasında en küçük 
eğimli teğete sahiptir. 
Xg — 1 noktasında teğet eğimi (1) 6.12 — 12.1 4-8 
f(1) 2 bulunur. 
Yanıt A 


f(x) - O denkleminin kökleri fonksiyonun x eksenini 
kestiği noktalardır. Kökler X,, x, - a olmak üzere, 


Xİ 44x4a-0>X, tX,-—İi,Xx,Xx, a olur. 
Fonksiyonun Xx, ve x, noktasındaki teğetleri dik 
kesiştiğine göre f(X,).f(x,) <—i dir. 

((0)22x44 

te) e) > (2x, $ 4).(2x, #4) 4X,.X, 4 B.(X, *X,) * 16 
(0X4) 05) -4.a 4 8.(—4) 4 16-1 olur. 


Buradan az İS bulunur. 
: Yanıt A 


x - 2 noktasındaki teğetin eğimi f(2) dir. 
1(X) < x2—5x 4 7 olduğundan f(x) -2x—5 olur. 
M,2f(2)-2.2—5--1 dir. Bir doğrunun eğimi aynı 


zamanda x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tan- 
jantı olduğundan 


mz—iİ ztana olur. 
O halde, a - 1359 bulunur. 
Yanıt D 


Xx -5 noktasındaki teğetin eğimi f(5) dir. 
(© 44)5Xx943x2—x47 

3X2.1(0X3 44) 4x3 46x—1 

f(5) elde etmek için x — 1 alınırsa; 
31(5)-446—1—f(5)-m,-30lur. 
m,-.M, — 1 olduğundan 


3.m,s—İ 


Yanıt B 











10. 


11. 


12. 








a 
SY. ei, Bid 
x dx 2 
dt 
1-2 için Ea N olur. Dolayısıyla t - 2 için 
dx 2 


Mş -2 ve m,.mş——İ > Zam -—İ olduğundan 
my —2 dir. 
İz2içiny-2?—32--2x-2241-5dir. 

(5.— 2) noktasından geçen ve my z -2 olan normalin 
denklemi 
yı2--2.(X-—5) 
Y*-2--2Xx110>y12x—8-00lur. 

Yanıt A 


xXx — 1 için; 
ysat idir. Teğetdeğme noktası A(1,a * 1) dir. 
mM 1(1)X((X)53x2 -a—>f(1)-a43 


Eğri üstündeki teğetin diğer kesim noktası B(x, x3--ax) 
olsun. 


Mag < Mp 


4 aa 1) 


1 -al3>Xİsax-a—l-ax-aşX—3 
Ko. 


X—- 3x42-0 denklemix--2 değerini sağladığından 
Kestiği diğer noktanın apsisi —2 dir, 
Yanıt B 


F(x, y) — X2 4 y? — 25 - O olduğundan 


LA MN > SN olur. 
y 


dx Fy 2y 


X53X374y7-25>y--0lur.(Y <0) 


Çembere (3, —4) noktasından çizilen teğetin eğimi; 


M7 -—3 -3 olur. 
a 4 





m.Mms-İ> Tama s—İZm,— ii bulunur. 


Yanıt Cc 


x eksenine paralel doğruların eğimi sıfır olduğundan 
istenilen noktalari çin 1. türev sıfır olmalıdır. 


(0) -3x2—36x47-0 


Değme noktalarının apsisler toplamı f(x) - 0 denklemi- 
nin kökler toplamıdır. Dolayısıyla; 


X4*Xg 2 e dir. 


Yanıt D 








13. 


14. 


15. 


xXx 1 noktasındaki teğetin eğimi f'(1), x <—1 noktasında- 
ki teğetin eğimi f"(-1) dir. 

10) 4.(n * 1).x” olduğundan; 

(0) 54.0 4 1).(0)7-4.(0 * 1) 

f(1)  4.(n * 1).(1)" dir. n çift sayı olduğundan; 
((1) > 440 4 1).(1)P > 4.(n 4 1).(1Y9 4. $ 1) olur. 


Buna göre, f'(1) — f((<-1) olduğundan bu noktalardaki 
eğimler eşittir. Eğimler eşit olduğundan da teğetler 
paraleldir. 


Yanıt C 


Fonksiyonun y  —2x 4 1 doğrusuna paralel teğetinin 
değme noktası en yakın noktadır. Bu noktadaki türev 
teğetin eğimini verir. 


İ() > x2 4 4x 4 5 olduğundan 


TO)s2x44 


Teğete paralel y - -2x * 1 doğrusunun eğimi —2 oldu- 
ğundan m, - -2 dir. 
2Xx44--2Xx--3en yakın noktanın apsisidir. 
(3) (3) 44.(—3)45-9—1245-2dir. 

Yanıt D 


En yakın nokta eğrinin, doğruya paralel olan teğetinin, 
eğriye değdiği noktadır. O halde, 

Mem,z2 

f(x) < 2 olmalıdır. 

(0)2x—2-2 

>x-2 

(2) -22—2.244-4 

En yakın nokta (2, 4) tür. 

Koordinatları toplamı -244-6dir. 


. Yanıt A 








16. f,(x) < sinx ve İ,(x) - cosx 
İ(X) SİX) > sinx < cosx 
>tanx-1 


r 
>x-— olur. 
4 


f(x) <sinx > f, (X) — cosx 


İz(X) < cosx— f, (x) <-sinx 


xXx: 7 noktasındaki teğetlerinin eğimleri, 


Yanıt A 


17. F(x,y) s x2 e xiny # sin(y — 1)— 16 -0 
dv. Fx... Çexemy) yi 
Si Dy | seosiy -1) 
y 
A(4, 1) noktası için teğetin eğimi; 


(8*in) — 8 olur. 


“(444c0s0) o 5 
Yanıt Cc 


18. Hız - Birim zamanda alınan yol 
ve İXgir. 
dt 


V—10t4 10 
60 -10t410 
10t- 50 
iz5 
Yanıt C 











Şekilde, f(x) — x2 — 2x - m fonksiyonunun A noktasında- 
ki teğeti verilmiştir. Verilenlere göre, m kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 1 D)2 E)3 


Şekilde y — g(x) fonk- 
siyonunun x — İ nok- 
tasındaki teğeti çizil- 
miştir. 

(0) —x2 —2x 47 oldu- 
ğuna göre, (fog) (1) 
değeri kaçtır? 


A) -3 B) 5 





Şekilde, y — f(x) fonksiyonunun (2, 6) noktasındaki 


teğeti Ox — eksenini x apsisli noktada kesmektedir. 


2 
gi) al ve g (2) - 2 olduğuna göre, x kaçtır? 

1 
M2. B-Ş 0-2 D-3 E)-4 














yata) 


Şekildeki, y — f(x) fonksiyonunun A(1, 2) noktasındaki 
teğeti Oy — ekseni ile 609 lik açı yapmaktadır. 


h() < —İ— olduğuna göre, h'(1) kaçtır? 
Ha) 


f(x) fonksiyonunun A noktasındaki teğeti verilmiştir. 
g(x) >? (2) olduğuna göre, g(x) fonksiyonunun 
2 


x 2 noktasındaki normalinin eğimi kaçtır? 


A) - B) v 2 D)4 E)8 


Şekilde f(x) fonksiyonunun 


x <a noktasındaki teğeti 


çizilmiştir. 

| İO)-ia) 1 
l ———— | x———- 
im) x? -a? 12 





olduğuna göre, a kaçtır? 


A)1 BŞ 2 











e eee 

















1. m,ztana-2 4. AÇI, 2) noktasındaki 


Eğimi 2 olan doğrunun denk- teğetin x ekseniyle po- 


lemi, zitif yönde yaptığı açı 



































yz2xsndir. (1, 0) noktası 30* dir. 
Şekilde y — x? parabolü ile, uç noktaları parabol üzerin- doğru denklemini sağlaya- 
de olan (AB) doğru parçası verilmiştir. Şekilde f(x) fonksiyonunun x — 2 noktasındaki teğeti çi- caktır. 
Parabolün, |AB| doğru parçasına paralel teğetinin değ- zilmiştir g(x) < x2.1x) #4 eşitliğini sağlayan gix) fonksi- 0-2.14n5n--2 
me noktasının apsisi kaçtır? yonunun x — 2 noktasındaki türevi kaçtır? de Oi Mm —tan30* - 1. dür, 
B A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 an v3 
2 3 ()>2x-2 
A-Z B4 g-İ DE e; ii hf) < İ- 
2 2 f(a)-2a- 2-2—>a-2 ix) 
A(2, b) noktası doğru denklemini sağlayacaktır. ij LAL hi) (0) 
b-2.2-2>b-2 (oi? iz 
A(2, 2) noktası fonksiyonu da sağlayacaktır. 1 Kıl 
(2)-2 hye 8. 
ii (e) -(02-2.24m-25m-2dir. (2) İ va Şi 
11. Yanıt D | 
2. o (fog)(()-f(4().g (X) olduğundan; 
(f0g)'(1) - f(g(1).g”(1) dir. 
g(1) 3 olduğundan (f09)'(1) - f(3).g (1) olur. 
f(x) > x2— 2x $ 7 olduğundan 
1()-2x—2—Xf(3)-2.3—2-d4olur. 
Yukarıda y > f (x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. g'(1), fonksiyonunun x —- 1 noktasındaki teğetin 
Buna göre, (fof) (3) değeri kaçtır? i | eğimidir. A A 
Teğet doğrusu (1, 3) ve (0, 5) noktalarından geçtiği için; 5. OBAC-BDO 
a)4 B)3 Cc 1 D) -2 E)7 Lale e le. | 
Yukarıdaki koordinat düzleminde y — x $* 4 doğrusu ve ; 5-3 A(1, k) olsun. 
f(x) eğrisi veriliyor. Doğru, T noktasında f(x) eğrisine te- İ 1” i- Agi -2 olur. i 
ğettir. h(x) — (x3 * 1).f(x) olduğuna göre, h”(-2) kaçtır? — 
A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13 (f09)'(1) - f(3).g(1) > 4.(-2) --8 dir. U a ei 
anıt z >k-2X z ir. 
3. İ()-mrztanx-—S-dir. ç 
5 ses) eto 21 
9. | ö > 
iÇ) ği 2.10). 10) .(X41)-((0)İ1 
gta AL 5 gey Leo) v0 -7.2.1() (5) 
| Xx*#İ (x* 1) 2 2 2 
2.) ee 1) Gey v2) .ğ) 
| ya) «2:12-eK2 410 - hel de) -(5) 
12. Şekilde y - f(x) fonksi- (241) e 
yonunun grafiği Üzerin- 6.-8 6-35 g2) <(0).F() g2) 2. (2) 
deki A(-2,4) noktasın- 2 2—x i 
dan çizileri teğet x ek- | ii g (ro- 2-0 -) 
senini B(1,0) noktasın- İ ie DİB 5 1-2 
da kesmektedir. | “Dx m,>g(2)-- 
y? Ax fonksiyonunun grafiği verilmiştir. d doğrusu ile gi) — 1(x).(2 —x) oldu- 54 - 216 a 
eğrinin teğet olduğu nokta K noktasının apsisi kaçtır? ğuna göre, g (-2) kaç- | 2—x —-.m, <-1 
i tır? : 
1 54.(2 — x)-216 1 
A)4 B)3 02 D)1 E) — e E m, >— olur. i 
' 7 a e e | x--2dir. Yanıt C vd YantB | 
| | 











6.  İ(x) fonksiyonunun x - a noktasındaki eğimi 


f(a)-—&-—-İ verilen grafikten f(0) - 4 bulunür. 
2a 2 i 


lim LE > ni belirsizliği vardır. 


x>a| x2 —g? 


L' hospital uygulanırsa, 


imi f-0l Ma) 1.1 şizour. 
2x—0 2a da 12 


Yanıt E 


7. AveB noktaları y - x? denklemini sağlamalıdır. 
B(i,a)>a-12>a1 
A(b,4)>4-b2>b-42dir. Ancak A noktası 
Il. bölgede olduğundan, b —- —2 dir. 

A(-2,4) ve B(1,1) 


4— 1 
54 


z-İ 





MT  MAB- 
f(x) — xZolduğundan 
fo) 2x 


(XX) --1X2x>-İ> xos 1 olur. 


Yanıt C 


8. x-3için yerel minimum değeri aldığından, f(3) -Odır. 
(O) -4dür. 
(fof)(3)  f(f(3)) — f(0) - 4 olur. 
Yanıt A 


9. K noktası y? - 4x eğrisinin üzerinde olduğundan koordi- 
natına K(k,m) dersek, 


m2 <4k—>m—2yk olur. (K noktası |. bölgede) 


Kik, 2k) dır. 
dnineğimi; (f(x) - 2/x dersek 
to) 2. 
2x 


1 e 
f(k) < — ya eşitür. 
vk 


1 
(0,1) noktasından geçen ve eğimi YE olan doğrunun 


1 
denklemi; y — 1 —xdir. 
ŞE 


Kik, 2k) noktası doğrunun da üzerinde olduğundan 
denklemini sağlar. 


k-1--L kyk 1k 1eldeedilir. 
Vk 


Yanıt D 











e e Şe e m eğ 7 m 








10. 


11. 


12. 


Verilen grafikten x — 2 apsisli noktadan geçen teğet 
(2,0) ve (0,3) noktalarından geçtiği için eğimi, 
m, s tana — z dir. Doğru üzerindeki tüm noktalarda 


eğim aynı olduğundan; 


Mm; 2-2 >) -6 olur. 


gix) s x2İ(x) # 4 olarak verildiğinden, 
g(x) — 2x.İ(X) 4 x21(x) 
g(2)-4.((2) * 4.f'(2) olur. 


x - 2 noktasında m; -> olduğundan f(2) — Ni dir. 
g2) -4.644. Ni -2446x-30dur. 
Yanıt D 


h(x) < (3 * 1) f() fonksiyonunun türevini alalım. 
nh) (6341). (0)7 
h(0)s0341).10) (0341). fx) 

-3x2 .(0)4(0341).f(x)dir. 
x - —2 apsisli noktadaki teğetinin denklemi 
ysx #4 olduğundan f(-2) - 1 olur. 


T noktası hem eğri hem de doğru üzerinde olduğundan 
x-—2için (-2)-—-244-2olur. 


h(-2)-3 (22.12) 4(C2341).f(-2) 
-3.4.24(-811).1-17dir. 
Not: 





Yanıt A 
gi) > tx). Zx) 
Çarpımının türevinden; 
ge) — f(x). 02) 4 1(x). (2x-1) 
g2) (2). (272 — (2) #fC2). (2.2) -1) 
g(2)-6.f(-2)—5.1(-2) 
(2) 4 ve f'(-2); fonksiyonun x -—2 noktasındaki te- 
ğetinin eğimi olacağından 


4—0 4 
-—— olur. 
—2—1 3 





2) 


g2) -6.(-2)- 5.4--8—20- -28dir. 


Yanıt E 








i 


1. 


5. 














3x2 
() İBİŞ 4x fonksiyonu veriliyor. 


f(x) fonksiyonu aşağıdaki x değerlerinin hangisinde bir 
yerel maksimuma sahiptir? 


3 





AL Re B)x--—1 C)x-0 
3 
D) x— 5 E)xs4 
7. 
xE — i 
yz LEE fonksiyonunun x — 1 apsisli noktasında 
extremumu olduğuna göre, m kaçtır? 
1 1 1 1 
A)1 B) — Cc) — D) —— —— 
) har o EŞ 
8. 
f(x) xs mx4n eğrisinin AÇI, 2) noktasında yerel mi- 
nimumu olduğuna göre, (m, n) ikilisi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 
A) 4,6) B) (-2,5) C) (3,4) 
D) (4.-3) E) (7,3) 
9. 
ysxnx fonksiyonunun yerel minimum noktasının ap- 
sisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)e? B)e c)0 D) 1 E) e? 
10 


1(x) xx — 3x 4 8 fonksiyonunun (-1, 2) aralığındaki en 
küçük değeri kaçtır? 


A)—1 B)6 Cc) 8 D) 10 E) 12 








İX) Xİ #mMXZ 4 nx $ 10 fonksiyonunun x - 2 apsisli 
noktasında yerel minimumu olması için n nin ala- 
bileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 8 B) 9 C) 10 D) 14 E) 12 


XE 44X—3 il 
yz DE ER ŞME fonksiyonunun sonsuzda ekstremumu 
*mx4*m 


varsa m nin çözüm kümesi nedir? 


A4) BMO1) C) (0,4) D)10,11 o E)104) 


fx) > Xx? — bö — xl ile tanımlıfonksiyonun (0,1) aralığın- 
daki en küçük değeri kaçtır? 


3 3 5 1 
A) —— B) —— Cc) —— —— 
) 4 ) 8 ) 27 D) 8 0 
2,43 
y mx 4b. eğrisi A(1, 2) noktasında yerel maksimum 
x 
değerini aldığına göre, b kaçtır? 
A)-—-2 B) -1 c)0 D)1 E)2 


f(x) & Xİ 4 ax” 4 bx 4 3 fonksiyonu A(1, 6) noktasında 
yerel minimuma sahip olduğuna göre, a.b çarpımının 
değeri kaçtır? 


A) -30 B) —32 C) -35 D) -38 E) 0 








11. xyeRtolmak üzere, 
Xx #yz 12 olduğuna göre, y?.x ifadesinin en büyük de- 
ğerini alması için x kaç olmalıdır? 


A) 12 B)8 C)6 D)4 E)2 


12. x24(1—m)x42 4m 0 denkleminin köklerinin kare- 
leri toplamının minurum olmasini sağlayan m değeri 
kaçtır? 


A) 2 B) -1 o) 1 D)2 E)4 


13. Bir malın alış fiyatı a lira, satış fiyatı b liradır. 
b-—aZ43aş4 bağıntısı veriliyor. 
Bu malın satışından en fazla kaç lira kâr edilir? 


A)3 B) 5 C)6 D)8 E) 10 


14. x2—-12x42m—3- 0 denkleminin kökler çarpımı en bü- 
© — yük değerini aldığında m kaçtır? 


41 39 37 35 33 
Aş BŞ 9; MDŞ BŞ; 


15. Çevresi 32 cm olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç 
santimetrekaredir? 


A) 64 B) 60 C) 48 D) 40 E) 32 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 





OABC dikdörtgeninin alanının maksimum olması için A 
noktasının apsisi kaç olmalıdır? 


A)2 B)3 Cc)4 D)5 E)6 


Çarpımları 16 olan iki pozitif reel sayının toplamlarının 
en küçük değeri kaçtır? 


A)6 B)8 C)9 D) 16 E) 17 


Sıfırdan farklı iki reel sayının toplamı 20 dir. Birinin 
karesi ile diğerinin küpünün çarpımının maksimum 
olduğu bilindiğine göre, küçük sayı kaçtır? 

A)4 B) 5 G)6 D)7 E)8 


Üç pozitif sayının toplamı 13 tür. Birinci sayı, ikinci sa- 
yının 3 katı olduğuna göre, üç sayının çarpımının alabi- 
leceği en büyük değer için üçüncü sayı kaç olur? 


A)9 )26 oi3 D)S pi 
j li 5 ) Ya 


f:f0, 4)— R olmak üzere, f(x) —— 2x2 4 8x fonksiyonu- 
nun grafiği üzerindeki noktalardan koordinatları toplamı 
en büyük olan noktanın apsisi kaçtır? 


)- B-— o > D) > E)3 




















TEST 2i'İN ÇÖZÜMLERİ 








x2 — 3x— 4-0 
(X—4)(X41)-0 
xz4veyax——İ1 


f(x) in işaret tablosunu yapalım. 





x <—İ için yerel maksimumu 


X - 4 için yerel minimumu vardır. Yanıt B 


2 
(00) - x—2 





1 >f(1) O olmalıdır. 


2x .(2mx 4 1) —(x”—2)2m 
(2mx * v2 N 
2.(2m41)-(-1).2mh 
(em 4 1)7 ğ 


tw) o 


e 0 


3 Yanıt E 


f(x) >x3 # mx *n eğrisinin A(1,2) noktasında yerel mi- 
nimumu Varsa, f(1) — O olmalıdır. 


Te) 32 4m>1f(1)-34m-0 
>ms—3olur. 
(6), A(1,2) noktasından geçiyorsa 
(1) -2 olmalıdır. 
(1)1-34n-2>n-4d0lur. 
O halde, (m,n) — (—3,4) bulunur. 
Yanıt C 





f(x) < O denkleminin kökleri yerel minimum veya yerel 
maksimum noktasının apsisidir. 


İX)<xInx Oo Çarpımın türevinden; 
TO) zin4sx vE 
Xx 


fo) zinx41-0 


Inx —1 


ri) > 0 olduğundan Xx - si apsisli nokta yerel 
e e 


minimum noktadır. 


Yanıt B 
İM) 5x3— 3x48>f(0)-3X2-3-0 
>x1 
> Xx 1veyax--—idir. 
xztiçini(()-13—3,.148-6 
xz-İiçin(-1)(1)3-3.(1)48-10 
Dolayısıyla en küçük değeri 6 olur, 
Yanıt B 


İ)sx4mxX24nx4 10 

f(x) 3x2 #2mxen 

(0) 6x42m 

1X2) > 0 ise (2,f(2)) yerel minimum noktasıdır. 


1(0)-0X1244m4n-0—>m- e-n 
4 


f(2)>0ise6.242m>0 


1242 (2n).0 
4 


12-n 
2 


>0 


n<i2 bulunur. 
O halde, n nin en büyük tam sayı değeri 11 dir. 
Yanıt D 














2 
(©) La 


x*mx*m 


ifadesinin ekstremumunun sonsuzda olabilmesi için 
paydayı sıfır yapan değerinin olmaması gerekir. 


Azm?2-4m<0 


Yani A <0 olmalıdır. 





Ç.K -f0, 4J Yanıt E 


(0, 1) aralığında x5 - x < O olduğundan 
ki — xl —x3#xdir. 
fe) x2— bö xl 
fi) 2 — (İİ X) 
(0X9 4x2 — xolur. 
(00:3x242x-150 
3x —1 
X 1 
(3x— 1x4 1)0 


x-— ,x-- noktaları ekstremum noktalarıdır. 


3 
(0, 1) aralığındaki en küçük değeri x - : için alır. 


(0x9 4Xx2— Xx 


Yanıt C 


Afi, 2) noktası yerel maksimum noktası İse 


xs tiçiny'—Oolur. 


2,43 , Dax.x-(axZ*b 
ya *b —y ( ) 








2,8 
iin Bg 


>—a— b'-Oolur. 


A(i,2) eğrinin üzerinde olduğundan, 


2b3-2>bi-1>b>1olur. Yanıt D 


10. 


1. 


12. 





Afi, 6) noktası fonksiyon üzerinde olduğundan #(1) — 6 dır. 
Afi, 6) noktasında yerel minimuma sahip olduğuna gö- 
ref(1)-Odır. 

Bu değerler f(x) — x3 4 ax? 4 bx * 3 fonksiyonunda yeri- 
ne konulursa 

()zttasbt3-6 


tf) 3x2 4 2ax *b 
(()23*2atb-0 


(4) ve (2) denklemleri ortak çözülürse, 





ar-b-2 
* 2atb--3 
a--—5,b-7dir. 


a.b-—35 bulunur. 
Yanıt C 


x*yz12>y-12— x olur. 
y2.x(12—x)2.x5(144— 24x4x2).X 
—y?.x- 144x— 24x 4x5 
Türevi alınırsa; 
144 — 48x43x2 -0 
— x2 — 16x448-0—x-12veyax-4 

TN 

—a2 — 

y”-6x—48—x 12 için y > O en küçük olur. 

>x 4 için y” <0 en büyük olur. 
Dolayısıyla y2.x ifadesi en büyük değerini x - 4 te alır. 


Yanıt D 


XX 4(1—-m)x424m0 ikinci dereceden denklemi- 
nin köklerinin kareleri toplamı, 


2 gz 2. 
X2 4 Xİ > (X, ta — 2, Xa 


<mZ2—- 2m41-— 4— 2m 

< m?— 4m—3 
Bu ifadenin türevini sıfır yapan m değeri köklerin kare- 
leri toplamını minimum yapar. 


2m—-4-0>m-2dir. 





14. 


15. 





Kâr — Satış Fiyatı — Alış Fiyatı 


Kâr-b—a 

-—a243a4ş44-a 

-—a242a44 

Birinci türevi sıfıra eşitlenirse, 
—a42-0X>a-1olur. 

az tiçin, 
Kâr-—-a?242aş4-—1242.14-4-Solur. 


Yanıt B 


x2 — 12x 4 2m — 3 - O denkleminin kökler toplamına 
bakılırsa 


X,4X, 512 


Xgz 12 — x, olur. 


Kökler çarpımı : x,.x,-X,.(12— x,) - 12x,— x,2 
1. türevi alınırsa : 12—2x,-0 

12-2x, 

X,26 


Xx, -12— 660lur. 


Kökler çarpımı : x,.x,-2m—3 

6.6-2m-3 

36 -2m— 3 

m - — olur. 
2 

Yanıt B 
Xx 
16-x 16-x 


X 


Dikdörtgenin bir kenarına x cm denilirse diğer kenarı 
(16— x) cm olur. 
Dikdörtgenin alanı : x . (16 — x) - 16x—x” 
Birinci türevi sıfıra eşitlenirse: 16 — 2x0 
x - 8 için dikdörtgenin alanı maksimum olur. 
Alan - 8.8 - 64 cm? dir. 
Yanıt A 











16. 


17. 








d doğrusunun denklemini yazalım. 
dıX 4“ -15d13x44y-24 
8 6 


ye 24-3X 
4 





Bnokiasının koordinatları B k — zl tür, 


2 Alan(OABC) -x.y 


mx #1 








Birinci türevi sıfıra eşitlenirse : 
24—-6x 
a 
—> xs 4 için Alan(OABC) maksimum olur. 


0 


Yanıt C 


İki sayı x ve y olsun. 


x.yz16-y-18dir. 


2 
Bu iki sayının toplamı : X * a z 418 olur. 


Birinci türevi sıfıra eşitlenirse, 
(2 416).x— (X2416).x 


02 


0 





— (0x .x)- (0416) .1 — 
2 


0 





x 


2X2 —x2-16 x2-16 
m — — 


x2 x2 


0 





x2-16>x-4 veya x--olur. 
sayılar pozitif olduğundan, x4 
x-4iseyzİS-4tür. 

4 


Xx4yz4448 bulunur. 


Yanıt B 














18 


19. 





X*y20 
xy) > x2.y3 fonksiyonunun maksimum olması için, 
y - 20 —x yerine yazılıp, 
1) — x2.(20 — x)3 fonksiyonunun türevi alınırsa, 
T(x) > 2x.(20 — x)3 4 x2.3.(20 — x)2.(-1) 
—(20 — x)2 (40x — 2x2 — 3x2) 
> (20 — x)2.5x.(8 —x) 
10)-x0>x-20,x-0,x-8 


Sıfırdan farklı iki reel sayıdan küçük olanı sorulduğuna 
göre,x-8dir. 


Yanıt E 


X-4y#ızZ-13 

x -« By ise 

Syıyızz13 

z-13- 4ydir. 

Bu üç sayının çarpımı 

x.y.z23y.y.(13— 4y) 
- 39y2 — 12y9 

Birinci türevi sıfıra eşitlenirse, 

78y — 36y2 -0 

2y (39 — 18y)-0 

2y-0 veya39— 18y-0 


Üçüncü sayı : 13—4y  13—4 gk 
6 6 3 


Yanıt E 





20. 





İ(©) — —2x2 4 8x fonksiyonunun grafiğinin üzerindeki 
noktaların koordinatları; 


(X,—2x2 *8x)dir. 
Koordinatları Toplamı — x * (—2x2 4 8x) -—2x2 4 9x 


ifadenin birinci türevi alınıp sıfıra eşitlenirse, 


9 
—x49-0>x27 olur. 


Yanıt C 











1. 




















Mx, 6), N(2, x) noktaları arasındaki uzaklığın minimum 
olması için x kaç olmalıdır? 


A)3 B)4 o) 5 D)7 E) 10 





Şekildeki d doğrusu üzerinde bulunan P noktası için 
|OPI2 # JAPI2 toplamı en küçük olduğuna göre, P nok- 
tasının koordinatı nedir? 


Köşeleri A(2, 3), B(-2, 0), C(x, x2 $ 1) olan ABC üçge- 
ninin alanının maksimum olması için x kaç olmalıdır? 


1 1 3 1 5 
A)— B) — 0)— D)-— E)—- 
z Bİ Z mİ Bg 








Şekilde iki köşesi y - -x2 parabolü, diğer iki köşesi 

y -—12 doğrusu üzerinde olan ABCD dikdörtgeni veril- 
miştir. ABCD dikdörtgeninin alanının maksimum değeri 
kaçtır? 


A) 32 B) 36 C) 42 D) 48 E) 48 











A B 


Dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin (DC) kenarı ve 
(BCJ kenarının tümüne duvar örülmüştür. Geriye kalan 
kısma tel çekilmiştir. Kullanılan telin uzunluğu 80 metre 
olduğuna göre, bahçenin alanı en fazla kaç metrekare 
olur? 


A)1200 B)1400 C)1600 D)1800 E)2000 





Denklemi y « —/X olan şekildeki parabolün üzerinde K 


ve P noktalarının x ekseni üzerindeki dik izdüşümleri si- 
rasıyla B(x,0) ve A(16,0) dır. ABK üçgeninin alanı, xin 
hangi değeri için en büyüktür? 


16 32 
A— B)6 C)8 Dp) E)12 
e ) ) 2 ) 


çi eğrisinin orijine en yakın noktalarının apsis- 
Xx : 


leri çarpımı kaçtır? 
A)—9 B)-4 c)0 D)4 E)9 











10. 


11. 


12. 














Alanı 400 br? olan bir dikdörtgenin çevresi en az kaç 
birimdir? 
A) 40 B) 60 C)80 D) 100 E) 120 


Taban çapı 24 cm ve yüksekliği 24 cm olan bir dik koni 
içine yerleştirilen en büyük hacimli dik silindirin yüksek- 
liği kaç santimetredir? 


A)4 B) 6 C)8 D) 9 E) 10 


Yarıçapı 6 birim olan bir kürenin içine yerleştirilebilecek 
en büyük hacimli koninin yüksekliği kaç birim olur? 


A) 3v3 B) 6V3 


OAMS5 DE E) 9 


Şekilde 3 birim yarıçaplı 
küre içine yüksekliği x 
birim olan bir dik silindir 
yerleştirilmiştir. Silindirin 
hacminin maksimum ol- 
ması için x ne olmalıdır? 





A) v3 B)2v3 C)3y3 D) 4v3 E) 5y3 
DA kc 
A B 


Şekildeki R yarıçaplı yarım çember içine çizilebilecek 
en büyük alanlı dikdörtgenin alanı R türünden nedir? 


3 
A) 22 B) —RZ 


2 2 
R 
v2 2 v3 


D) ERE E) R2 

















13. 


14. 


15. 


16. 


Hipotenüs uzunluğu 43 olan dik üçgenlerden alanı 
en büyük olanının alanı kaç birimkaredir? 

A)6 B)8 C) 12 D) 16 E)24 
O merkezli 8 cm yarı- o B 


çaplı çeyrek çember 
üzerindeki bir D nok- 
tasında o yarıçapları 
inen dikme ayakları C D 
ve E dir. Buna göre, 
OCDE dikdörtgeninin 
alanı en çok kaç cm? 
dir? 
O Cc A 
A) 18 B) 24 Cc) 30 D) 32 E) 36 


Bir kenarının uzunluğu 8 br olan kare şeklindeki bir saç 
levha, köşelerinden x br kesilerek üstü açık dikdört- 
genler prizması şeklinde bir kutu yapılacaktır. 

Buna göre, kutunun hacmini en büyük yapan x değeri 
kaç birimdir? 


Ay? B)* s 4 s 
La li ii m EE 





Koordinat düzleminde, y - 16—x2vey-x2-4 eğrileri 
arasına çizilebilen maksimum alanlı ADCP dikdörtge- 
ninde IBCİ kaç birimdir? 


12 15 16 18 40 
A)- B-—- dc Dp) 18. 
Lr Li 3 e E— 











18. Şekilde denklemi 


“Alan(OAB) nin alacağı 


Koordinat düzleminde, x-*y-8vex—y--6 doğruları 
arasına çizilebilen maksimum alanlı ABCD dikdört- 
geninin alanı kaç birimkaredir? 


4 51 


2 


x2 # y? - 16 olan 
çeyrek çember verili- 
yor. BAJ 1 Ox ve 
A(x,0) dır. 

Buna göre, 





değer x in hangi değeri 
için en büyüktür? 


Aç,0) 4 


AVE BAN? 28 DAS E)3v3 


19. y -x2 eğrisi üzerinde olup P(18,0) noktasına en yakın 


olan noktanın apsisi kaçtır? 


Aİ B)0 O)1 DD? .E)3 








20. 


21. 


22. 








Dikdörtgen şeklindeki 
bir bahçenin (AD) ke- 
narının tümü ile |DCJ 
kenarının yarısına şe- 
kildeki gibi duvar örü- 
lüyor. Kalan kısmına fi 
ise bir sıra tel çekiliyor. B 
Kullanılan telin uzunlu- 

ğu 180 metre olduğuna göre, bahçenin alanı en fazla 
kaç metrekare olur? 


A)2700 B)3200 





GC) 3800 


D) 4600 E) 5400 





H(x,0) (o B(16,0) 





Koordinat düzleminde, y - VX parabolünün, A ve P nok- 


talarının x ekseni üzerindeki dik izdüşümleri sırasıyla 
B(16,0) ve H(x,0) dır. 


Buna göre, HBP üçgeninin alanı x in hangi değeri için 
en büyüktür? 


15 16 17 18 19 
A) 12. B) ©. (o) YLEM Dp) ©. E) 2. 
dr 3 ) 5 3 


Şekilde E 
(AB) 1 (BGJ A 

(AD) 1 IDEJ 

(BCJ 1 (ECİ 

IBDİ - 64 br 

İDCİ - 8 br ve 53 ES 5 


—— 
m(ADB) — a veriliyor. 


Buna göre, tana nın hangi değeri için ADI * İDEİ 
toplamı en küçüktür? 


1 1 3 
PE D) E)— 
9? Dİ 3 


1 2 
A)— B)— 
Iz 3 



























O) ZIMNİ— N (X—2)7 4(6—x)2 








, 4x—16 
tf) 

2v)2x2 -16x340 
> 4x—16-0 


>XxXz4 bulunur. 


Yanıt B 


2. oddoğrusu denklemi, 
rai denx*-y-idir. 
P noktasi d doğrusu üzerinde olduğu için koordinatı 
Xi—xdir. 
1(X) — |OPIZ 4 JAPIZ 


2 2 
0) (Yaz ) rez ) 
İÇ) x241—2x4x24Xx242x4141 —2x ş x2 
| İX)-4X2—2x43 
10) -8x-—2 





100>0>8x—2-0>x- Ni olur. 


1 3 
X*yz1İ> —iy:1l>y- olur. 
» 4 > - 4 


O halde, P noktası (F2) dür. 
4 4 
Yanıt A 


3. o Köşeleri A, B, C noktaları olan ABC üçgeninin alanı 
analitik konusundaki alan hesabı ile bulunur. 


2 3 
()zAlan--i-|“2 © 
2 İx x241 
2 3 


(0-2 |2x? -442x2 -3x42) 
—İl4x2 3x 

0) 2 İk 3x 2) 

, 8Xx-3 

M)esle, 

&) 2 


T(0)0>x nı bulunur. 


- Yanıtc 








D noktası y - —x2 eğrisinin üzerinde olduğundan 
D(x, —x2) yazılabilir. O halde, 
f(x) - Dökdörtgenin alanı - (2x).(12 — x2) dir. 
İ(x) - 24x — 2x3 
10) 24 — 6x2 
1(0)-0>24—6x2-0—>x2—-40olur. 
O haldex—2 veyax-—2dir. 
((2)-48—2.8-—32 
(2) -—18 :28-—32 
Dikdörtgenin alanı maksimum 32 olur. 

Yanıt A 


ABCD dikdörtgeninde, 
JABI - x metre 


IBCI — y metre olarak yazılırsa, 


x*y-80dir. 
İÇ) —x.yx.(80—x) 
10)0-80—2x 


10)-0>80—2x-0>x-40 
X*ys80—>y- 40 bulunur. 

O halde, ABCD dikdörtgeninin alar en fazla 
40.40 — 1600 olur. 


Yanıt C 








ABİ — x, IBCİ — y olmak üzere, 
Alan(ABCD) — x.y < 400 dür. 


P noktası, parabol üzerinde olduğu için koordinatları 


Xxyz400>y> 400. olur. 
(6, -4) dür. B(x,0), A(16,0) olduğundan, — 


Çevre(ABCD) — 2(x 4 y) olduğuna göre, 
ABI - 16 —x, IBKI — Şxdir. 


(Xx) 2 > olur. 
Xx 


e) -2/1-402) 
Xx 


(x)0x2 -400 


Alan(ABP) - lu AE ix) 





Yax 446-x).—İ 
RM 


2 > X 20 (uzunluk negatif olmaz) 
tw) Emi xy 400 
2 
i y20olur 


O halde, çevrenin en küçük değeri 
Ç(ABCD) — 2(X * y) - 2.40 - 80 bulunur. 


(00-0 16-3x-0x -> olur. 


Yanıt A 


üzere, 9. 
benzerdir. 
A A 
TMD - TOB 
24—-h r 


24 12 





24-h-2r 





— Silindirin hacmi:x.rZ.h 

zn.r(24— 2r) 
—n. (2412 — 203) 

Birinci türev sıfıra eşitlenirse 

7. (48r— 6r)-0 

6nr.(8-—r)-0 

r 0 veyar-8dir. 

h-24—215h-24—28—>h-8 


h <8 için silindirin hacmi en büyük olur. 





(00)-0>Xx1 -16 
>—x-2 veyax--2olur. 


i 

| 7... it) gi eğrisinin orijine en yakın noktası A(x,y) olmak 
Xx 

| 

! 


O halde, apsisleri çarpımı — 4 dür. 
Yanıt B 





Yanıt C 


TOB üçgeni ile TMD üçgeni 


Yanıt C 

















O merkezli küre 
lOTI <6 br, 

(OKI -6 brdir. 
IOMI — x br olsun. 
OMK dik üçgeninde 


GT ME k IOMIZ # IMKIZ — (OKIZ 


10. T 


x2 -İMKI2 62 


IMKI — V36—x2 ve h-6*x olur. 


Koninin hacmi — ir .r2.h 


Lr las) 60 
-1.n.(a5—x9). (6x) 


1. türev sıfıra eşitlenirse 

esmer. (6 4x): (36-x).(64 g'İ -0 
> İce (6x) 4 (36). | -0 

(ex 22436) -0 


> 


> 32 -12x436)-0 


ola wla 


—3X2 —12x436-0 

X2 44x— 12-0 

(Xx6) (X-— 2)-0 

Xxz-6,x-2 

Koninin yüksekliği :h-x4-6-246-8brolur. 
Yanıt D 


11. 





2 
OKB” üçgeninde r? * x) -9 olur. 
Silindirin hacmi — ar?.x 


fx) iç vi z len) 
4 4 

a) g3 

rto-afa 2 ) 


(0-09 > x2 -12 


—x-2y3 br olur. 
Yanıt B 














ICKI L JOKJ olduğundan !OKI — x ise 


ICKI - V Rx olur. (Pisagor bağıntısından). 


(CDİ - 2x ve İCKI - VR” —x ise 
Dikdörtgenin Alanı - 2x . VR —x 


Birinci türevi sıfıra eşitlenirse extremum noktaları 
bulunur. Çarpımın türevinden; 


e İN YA 


2. TR? -x2 


R? xi X > Rİ xi 
Vr? 





>—R-22 
2 
zi yz 
2 2 
2 
Dikdörtgenin alanı — a AZ. R-R Ayp. Bp? 
2'V 2 ÇE 


Yanıt E 


Hipotenüsü 4N3, dik kenarları x ve y olan dik üçgen alı- 
nırsa, y2 - (4V3)2 — x2 - 48 — x2 (Pisagor bağıntı 
sından) 


yz Y48— x2 
Alanı 4 Xi. V48-x5 
2 2 


Çarpımın türevi uygulanırsa, 
48—x” y -2x 

— 4—,——————— 

2 2 2Y48-x 

V — x? 2 

EN 48— Xx . Xx 


2 214B— x2 


z0 








z0 


> x2-48—x2—>x2-24— x-2y60lur. 


x.V48—x2 2v6.v48-24 
2 2 


Alanı — -12br olur. 





Yanıt C 














Çemberin yarıçapı 8 cm olduğunda 


I(ODI 8 cmdir. 
ICDİ — x alınırsa 82 — x2 4 |OCIZ 
lOCI— y 64 —x2 


A(OCDE) - xy 64—x2 
AÇ) xw 64—x2 dir. 
Türevi alınırsa; 


Ax) 164 —x2 ul, ii 
2y 64 —x2 


Al) 84 —2x 


vV64—x2 
A'(4) < O alınırsa 
64—2x7-Oolur. 
x2-32 


x-4y3 cmdir. 
Buna alanın en büyük değeri 
AV) - 4y5. 164-2) 
A(4vV2)  4y2.4y2 


A(4y2) 32 cm? olur. 
Yanıt D 


8—-2x 





8-2x 


Köşelerinden x br kesilip katlanırsa; 

Prizmanın tabanı (8 — 2x) br yüksekliği x br olur. 
Buna göre, hacmin x değişkenine bağlı fonksiyonu 
H() — (8—2x)2.x 

















Türevi alınıp sıfıra eşitlenirse 
Ha) — 2.(8 — 2x).(-2)x * 1.(8 — 2x)2 
H'0)-12x2—64x464-0 


xe > ve x - 4 bulunur. 


x 4 alınırsa prizma oluşmaz. (Taban O olur) 


O halde, x e olmalıdır. 


Yanıt B 





Parabollerin tepe noktaları y- ekseni üzerinde olduğun- 
dan A(AKLD) — A(KBCL) dir. 
E noktasının apsisi a olsun 
Ohaldey-x2—4 ve yz 16—xX 
x-a>yza2—-4 ve y-16—adir. 
IBCI — İCEİ # |EBİ 
IBCI — (16 — a?) — (a2—4) 
IBCI — —2a? 4 20 dir. 
A(KBCL) — IKBL.İBCİ 
-a.(-2a2 ş 20) 
A(ABCD) - 2.(AKBCL) olduğundan 
Tüm alanı a ya bağlı olarak gösteren fonksiyon 
Afa) - 2.a.(-2a2 4 20) 
Türevi alınıp sıfıra eşitlenirse 

Aa) - 2.(-2a? 4 20) $ 2a.(4a) < 20 

A'(a) -—12a2 440-0 
— 12a2 - 40 

12a7 - 40 

a2 10 tür 
3 
IBCI  —2a? * 20 olduğundan 


(BCI - -2 İ9 4 20 
3 


IBCI - 49 brdir. 
3 


Yanıt E 

















17. 


16. 


- O halde, B(x, y) olsun. 








AĞ-a0)lO a Bad) 


B noktasının apsisi a ise C nin apsisi adır. C nin ordi- 
natı; x - y - 8 doğrusu üzerinde olduğundan 


xza>a1ty-8—>y-8-adır. 
C nin ordinatı 8 — a olduğundan D nin ordinatı 8 — a dır. 


D noktasının ordinatı x — y - —© doğrusu üzerinde 
olduğundan apsisi; 


y-8—-a—>x-(8—a)-—6 

x-2-adır. 

Buna göre, ABI -B-A-a—(2-—a) 
 2a -2 olduğundan. 

A(ABCD) > |JABIJBCI 

Afa) - (2a—2).(8 —a) 

A(a) - -2a? # 18a— 16dır. 

Türevi alınırsa, 


Aa) --4a 4 18 


—a 4 18 -0 


Yanıt D 


A noktasınınapsisi x ol- 
duğundan B noktasının 


apsisi de x olur. 


B noktası çember denk- 
lemini sağlar. 


O halde, 





xy? -42— yay16—x? 
Üçgenin alanı: Alan(OAB) > olduğundan 


Alan(OAB) - — 


ŞE 
KAİSRXİ yi, 
2 


Alanı veren fonksiyon Afx) «XX -2—X WEEK 





AZ) - brzdir. 19. 





Türevi alınıp sıfıra eşitlenirse, 


, 1) 16—x2 —2x 
A) —— —  — x -0 
2 2.2116—x2 
y16-x? 2x2 
2 4)16—x2 


16—x2—x? 
2)16-x2 
16—2x2-0 
x2-8 
x-F2y2 


x in pozitif değeri x < 2/2 bulunur. 


Yanıt B 


yax? 






Abcıy) < Afxıxö) 


P noktasına y - x2 eğrisi üzerindeki en yakın nokta 
A(x,y) noktası olsun. 


(API nin en küçük olması için 
JAPI— / (X—18)2 #(x2)2 uzaklığı olan 
Me) -yY(x—18)2 4x fonksiyonunun türevinin 
sıfıra eşitlenmesi gerekir. 
2(X—18)4-4x3 
li -18 4x 


2x—3644x3 -0 


M0) 


x2 bulunur. 


Yanıt D 





İDE| — IECİ & x ve İADI — y olsun 
Telin uzunluğu 180 m ise 
3x yz 180 
yz 180—3xdir. 
A(ABCD) - 2x.y 
Af) — 2x.(180 — 3x) alan fonksiyonunun 


türevi alınırsa, 
A0) -2.(180 — 3x) 4 2x.(-3) 
A'(x) x 360 — 12x 
Alanın en çok olması için 
Ax) < 0 olmalıdır. 
360 — 12x-0 
xs30 olur. 
Buna göre, alan 
A(ABCD) > 2x.(180 — 3x) 
A(ABCD) - 2.30.(180 — 3.30) 
A(ABCD) — 60.90 
A(ABCD) — 5400 m? bulunur. 


— yavVX 








H(x,0) (o B(16.0) 
a 


16—x 





IHBI — (0BI — (OH 


P noktasının apsisi x ise ordinatı y - A dir. 


O halde, |OKI < IPHİ — Vx br dir. 


AHPB) - HELEN 


YOR AE 








A(HPB) nin en büyük olması için A(x)- O olmalıdır. 


A) 1-0 6-x) EREN 


2x 








- 48-x Xp 
ix 2 
. 16-x Xx 
ajx 2 
> 4x-32-2x 
16 


Yanıt B 


22. 


Yanıt E 





B 64 D 8 C 


—— 
m(BAD) - B olsun a * $ - 90 olduğundan 


e Padmei 
m(EDG) — B ve m(DEC) - a olur. 
ADI — x ve İDEİ  y olsun, 








cosa- 21 ve sina — 8. 
X y 
2. vie ve ys 
cosa sina 
LADIMDEİ-x4y Sİ 4 8 ix) 
cosa Sina 


x #y nin en büyük olması için f(x) sıfır olmalıdır. 


8cosa -0 


r 64sina 
iz sin? a 


cos?a 





64sina o 8cosa 
cosla o sina 


8cos3a-64sin'a 





sina , 8. 
cossa 64 
sina | 2 
cosa 4 
tana -- dir. 
2 


Yanıt C 


un mean mnezir aghrsenni si BİZADAN 





















MAKSİMUM ve MİNİMUM ERO 


ELEMELERİ 











Şekilde bir kenarı 6 santimetre Gcm 
uzunluğunda olan kare biçimin- 
deki karton verilmiştir. Bu karto- 
nun köşelerinden aynı büyüklük- 
te kareler kesilip atılarak üstü 
açık dikdörtgenler prizması ya- 
pılacaktır. Bu prizmanın hacmi 
en çok olduğunda kesilip atılan 
parçaların bir kenar uzunluğu kaç santimetre olur? 





A) B)1 2 DE E)3 


İki sayıdan birincisinin 2 katından, ikincisinin yarısı 
çıkarıldığında sonuç 18 bulunuyor. Bu sayıların çarpımı 
en az kaç olabilir? 


.A)—18 o B)-27 


C) —36 D) 63 E) —81 


Çevre uzunluğu 28 birim olan dikdörtgenler arasında 
alanı en büyük olanının alanı kaç birimkaredir? 


A) 21 B) 32 C) 49 


D) 52 


E) 64 








C ve D noktaları y - 15 — x2 parabolü üzerinde, A ve B 
noktaları x ekseni üzerinde olmak üzere, ABCD dikdört- 
geni oluşturuluyor. Buna göre, ABCD dikdörtgenlerin- 
den alanı en büyük olanın alanı kaç birimkaredir? 


A)5 B)15Y5 o C)20 Deoy8 E)25 





#Siipeww (| 





2. yxİ—-6x 42 fonksiyonunun grafiği üzerinde bir nokta 
alınıyor. Bu noktanın koordinatları toplamı en çok kaç 


olabilir? 
5 —25 5 25 25 
A)—— )—— O2 mg —. 
2 4 ) 8 ) 16 8) 8 


6. o Hipotenüs uzunluğu 5 birim olan dik üçgenin alanı en 
çok kaç birimkare olabilir? 


B) 25 GC) 20 D)1i5 ÇE) İS 


A) 25 
4 2 


7.  Dikdörigenler prizması şeklindeki bir kutunun hacmi 
288 cm3 tür. Tabanın boyu eninin 2 katı olduğuna göre, 
prizmanın hacminin en az olması için boyutlarının top- 
lamı kaç santimetre olmalıdır? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 D) 30 


8.  İ(x) < 2x2 — 8x fonksiyonunun grafiği üzerindeki nokta- 
lardan koordinatları toplamı en küçük olan noktanın 
ordinatı kaçtır? 





7 49 63 9 
A)- BEZ g-S p.8 — 63 
4 4 1 ri 4 
9. D 
A 
B C U E 


ABC ve CDE eşkenar üçen ve |BEİ — 8 birim olmak 
üzere, ABED dörtgeninin alanının en az olabilmesi için 
IBCİ kaç birim olmalıdır? 


A)2y3 B) 43 c)4 D)3 g2 


—— ii 


İ 





X2 4 (<m 4 4)x 4 3m — 4 - O denkleminin köklerinin ka- 
releri toplamının minimum olması için, m kaç olmalıdır? 


A)7 B) 6 Cc) 5 D) 4 E)2 


11. İki köşesi y - x2 parabolü ve diğer iki köşesi y - 6 
doğrusu üzerinde bulunan dikdörtgenin alanının maksi- 
mum değeri kaçtır? 

c) v2 


A) 2 B) 4y3 


D) 8y2 E) 6y3 


12. yx2 sn fonksiyonunun y > 2x $* 1 doğrusuna en ya- 
kın uzaklığı 1 br olduğuna göre, n nin pozitif değeri kaç- 


tır? 
A1 86-2 


C) D)$4*2  E)6 


13. y - x9 eğrisinin, A(4, O) noktasına en yakın noktasının 
apsisi kaçtır? 


1 2 
A) — B) — 
) 2 3 


01 D| : 


E)2 


14. 





Şekilde y — 2x2 fonksiyonu ile x - 2 doğrusunun grafik- 
leri çizilmiştir. D noktası eğri üzerinde olmak üzere, 
şekildeki ABCD dikdörtgeni oluşturuluyor. Bu dikdört- 
genlerden alanı en büyük olanının alanı kaçtır? 


A) 32. Bı gc) 84 D)4 E)8 
27 3 27 








15. 


16. 


17. 








ABC üçgeninde A 


TAHI 1 (BCJ 
LAB — IACI 

IDKI < IEGİ <a ” - 
IBCI - 18 br 

AHİ — 6 br 


DEFG dikdörtgeninin ala- B OF H :G cCc 
nının en büyük olabilmesi 
için a kaç olmalıdır? 









A) 10 B) 9 Cc)8 D) 6 E)4 
Koordinat düzleminde y 
ABC dik üçgeni A-S3) C 
verilmiştir. 
(ABI 1 (AC) ve A(-6,3) x 
olduğuna göre, |İBCİ nin — o 
en küçük değeri 
kaç birimdir? 
A) 3y2 BW G4 Day E)3y5 
10 km 
gm Nanay 
B C —>5 km/s 
D 
5 km 
3 km/s 
Hİ eg 


Bir çitiçi, BD asfalt yoluna 5 km uzaklıktaki A noktasın- 
daki tarladadır. Bu çiftçinin evi B noktasından 10 km 
uzaklıktadır. Çiftçi, tarlada saatte 3 km ve asfaltta saat- 
te 5 km hızla gittiğine göre, IBCİ nin hangi değeri için 
çiftçi evine en kısa zamanda gider? 


Dp 3 g)22. 


oi 
4 3 16 


Al gs 
2 12 


























İ(X) > (6 —2x)2.x olur. 

İÇ) - 4x3 — 24x2 4 36x 

f(x) — 12x27 — 48x $ 36 - 0 köklerini bulalım. 

12X2 —48X 436-0 xX2—4Xx43-0X(X—1)(X—3)-0 
XzİvXxd30lur. 


Fonksiyon işareti incelendiğinde 





Hacmi en büyük yapan x değeri 1 bulunur. 
Yanıt B 


1. sayı x, 2. sayı y olsun 


2x-2.-182x-18-İ > y-4x-36 dır. 


İd exyxddx— 36) > 4x — 36x değeri en az olmalı- 
dır. f(x) - 8x — 36 köklerini bulup işaretini inceleyelim 





8x-36-0X x-5 > fe) 
O halde, x.y ifadesi Xx -2 için en küçük değeri 


9 g 
X-—>XXy--—(-18)--81 olur. 
5 y 2 ) r 





Yanıt E 





Xx 

Çevre — 2(x * y) - 28 dir. 
X*y-4>y-14—x 

Alan — f(x) - x.y en büyük olmalı 


f(X) —x.(14 —x) > 14 — x2 ifadesinin birinci türeini bulup 
sıfıra eşitleyelim türevini bulalım. 


((X)-14—2x-0>x-7 bulunur. 
Buradan y -14—7 brdir. 
Alan — x.y - 7.7 - 49 birimkare bulunur. 


Yanıt C 


A noktasının koordinatları (—a,0) ve 

B noktasının koordinatları (a,0) olsun. Buna göre, 
C noktasının koordinatları (—a, 15 — a2) ve 

D noktasının koordinatları (a, 15 — a2) olur. 


2a 
A—————-—B 


15 —a2 


Cc D 


 JABiz2abr 


IBDI - 15 —aZbrise 
Alan — |ABI.IBDI 


Alanın en büyük değerini bulabilmek için fi(a) — O den- 
kleminin köklerini bulalım. 


fa) - 2a.(15—a7) —30a—2a3 
f(a) -30—6a2—30—6a2—>a7-5 
>a,-yVb va,--y/5 


a y5 br için alan en büyüktür. 








Yanıt D 


——————— . . . . . .. 





Amak(Xıy) olsun 


xzaise 


yz-a”—-6as42olur 


f(a)-x*-y—a4(a?—6a42) 
(0) -2a—5 


a--— 


olduğundan. 


apsis ri bulunur. 


B 


5 


Yanıt A 


X24y2-25>y> yY25-x2 dir. 


X.Y 
00 -—2 olur. 
&) 2 


(0) Y252X. olur. 
2 


resi 25-x2 — 


x2 


| 


f6) denkleminin köklerini bulalım. 


kose 


İla - 


x2 


vV25—x2 





için ((X) maksimum değerini alır. 


O halde, alan en çok 


25 p 


irimmkare değerini alır. 


Yanıt A 











Eni a ise boyu 2a olur. 
Yüksekliği h olsun 
Dikdörtgenler prizmasının hacmi 288 


İMA 


2a2.h - 288 h - 288 
2a2 a? 


Üst yüzeyi açık olacağına göre 


Yüzey alanı - 2a? -4ah *2ah -2a? #6a Li 
— 2a3 4864 
a 


(0x) 2014861 ifadesinde a nın en az olması için 
a 


f(a)-0 olmalıdır. 


fifa) Sa -2a 884 0 pa -2a3 864-0 
a 


—>4a3 - 864—>a3 -216 
a-6br 


a-6 brisehx İk e -4 br 


Boyutları toplamı -642.644-22brdir. 
Yanıt B 


ApintX, y) olsun ysa 
* yz2aZ—8aise 
()x1y2a?—7a 
toplamının en küçük olması için f*(fa) - O olması gerekir. 
f(a) -d4a—7—>4a—7-0 





Yanıt C 














S, --İ .x(8-x).sinGo* 
: 2 





İ()-S5,4-S,45S, olur. 
(()-S,1S,4S, 


v3 (2x2 —16x 464) (8x -x2)Y3 
5 A ez 


- 
4. 





©) 


(e) ya 





İx2 -8x--64 en az olması için f(x) - O 
denklemini sağlayan x değeri bulunmalıdır. 


troy (24-0) VE ex -0>x-4br. 


Yanıt C 


ax? 4 bx2 4 c < O denkleminin kökleri X, ve x, olmak 
Üzere; 


İm) > x2 4x2 (0X4 4x,)2 -2x,x, 


& (m—4)2 — 2(6m — 4) 

< m? -8m4 16—6mn48 

f(m) «m2 — 14 $ 24 ifadesinin en küçük değeri için 
fim) — O eşitliğinin köklerine bakılır. 

fim) <2m—14-0 

m 7 bulunur. 


Yanıt A 





İki köşesi y < x2 parabolü üzerinde, iki köşesi y - 6 
doğrusu üzerinde olan dikdörtgen ABCD dikdörtgeni 
olsun. A ve B nin apsisleri —x ve x alınırsa yz x 
parabolü üzerinde olduğundan A ve B noktalarının ordi- 
natları x2 olur. Buna göre, İABI - 2x ve CDİ -6—x? dir. 


12. 


13. 





O halde, 
Dikdörtgenin alanı — (2x) . (6 — x2) dir. 
— 12x— 2x3 


Türevini sıfır yapan değerlerden biri maksimum, diğeri 
minimum değerini verir. 


(2x — 2x3) 12— 6x2 -0 

> 6x7 12 

>x2-2>x-V2 veyax--y5 

x- V3 için dikdörtgenin alanı — 2.V2.(6 — 2) - 8V3 olur. 
Yanıt D 


Yyx2 #n fonksiyonunun 
ys 2x $* 1 doğrusuna en yakın noktası (g: Ya) olsun. 


YXx2 4n parabolünün türevi y — 2x dir. Yani parabolün 
X, noktasındaki teğetinin eğimi y - 2x, dır. Bu teğet 

Yy < 2x t 1 doğrusuna paralel olduğundan eğimleri 
eşittir. 

2x, -2dir. 

XxX zidir. 

X,slisey-x24n-isndir. 


(14,1 #n) noktasının y— 2x— 1-0 doğrusuna uzaklığı 
1 birim olduğundan; 


4s 'len-2— 11 
V144 


>İn—21-V5 


>ns24V5veyan - 2V5 olur. 
Yanıt D 


B noktası y — x3 eğrisi üzerin- 
de olduğundan koordinatları 

B (x, x9) olmalıdır. B noktası 
A(4, 0) noktasına en yakın 
olan nokta olduğuna göre iki 
nokta arasındaki uzaklık en az 
olmalıdır. 








JABİ - Va * 0-0)? - Va 4x8 
Birinci türevi sıfıra eşitlenirse, 


ea? n j2. 20-4) * sö) -0 


> —42x4 6x 
21(04)7 4x6 


> 6x5 $ 2x— 8 - 0 denklemini sağlayan x değeri 1 dir, 
O halde y — x3 eğrisinin A(4,0) noktasına en yakın nok- 
tasının apsisi 1 dir. 


20 


Yanıt C 





15. 


D köşesi, parabol üzerinde olduğu için koordinatı 
(x,2x2) dir. ABCD dikdörtgeninin x e bağlı olan fonksiy- 
onu, 


(0) -2x2.(20—x) dir. 
10) 4x.(2—x) 4 2x2.(-1) 
f(x) > 8x — 4x2 — 2x2 


f(x) >8x—6x2 
1(X)20>x(8—6x)-0>x-0veyax : olur. 
1()-8—12x 


, 110) > O olduğundan f(x), x - O apsisli noktada mini- 


mum değerini alır. 

Li (2) < O olduğundan f(x), x — > apsisli noktada 
3 

maksimum değerini alır. 

O halde ABCD dikdörtgeninin alanının en büyük değeri 





3 3/ 93 2 
Yanıt C 
İDE| — y olsun 
(DEJ / (BC) 
e KE SE B-A yy -18-3aolur. 
lAHI x6br 18 6 
Alan — İDELJEGİ — f(x) - y.a - (18 —3a).a 
Alanın en büyük olması için f(x) — O olmalı. 
(()-18—-3a>18-3a-0Xa-6br. 
f(x) -—3 < 0 (mak. değeri vardır.) 
Yanıt D 





16. 


17. 








B(x,0) ve C(0,y) olsun 
(AB| 1 (AC) olduğundan eğimleri çarpımı —-1 olmalıdır. 





3 y-3 y-3 
Mag .Maç <İ> — >—15—— e 
ğa —6—-x 6 —12—2x 
—Yy—-3-2x412 
ye15*2x 


OBC dik üçgeninde pisagor uygulanırsa, 





3 y-3 y-3 
Mag.Maç  —İ> i 1 —— --İ 
A AR -6-x 6 —12—2x 
-—y—3-1242x 
yz15942x 


OBC dik üçgeninde pisagor uygulanırsa, 
IOCIZ 4 |OBİZ — |BCIZ > IBCIZ 


2 

-x? 4y? IBC çx? 4y? 1x) şİx2 #(2x 415) 
İO)vV 5x2 -60x 4225 
10x -60 


2y 5x2 460x 4225 


yz3 


1BCİ- (6)? 432 -Y45 -3V5 


O) -0Xx--6 





Yanıt E 
Zaman Yol yani t-dir 
Hiz V 

JACI uzunluğunu t, saatte 
CDİ uzunluğunu t, saatte alsın. 
ABC dik üçgeninde pisagor uygulanarak 
IACI nu bulalım. 

X2 452 -İACI2 ACI Yy x2 425 

ti - JA. v x2 425 e me ICDI. 10—x 

15 Zi 2 -v 

3 3 5 5 
Toplam zaman - t, * İ, - f(x) olacağına göre 
Iİ 2 
Lİ) EŞ La e 419—X olur, 
3 5 

En kısa zamanı bulmak için f(x) — O olmalıdır. 

, 1 X 1 

fo) pp XX 4-0 

3x2425 5 O 3yYx2425 5 
EM SMS 
3yYx2425 5 

Her iki tarafın karesini alıp denklemi çözelim 

>5x-3y x2 425 

25Xx2 -9(x2 425) 

D5X? — 9x2 - 225-516X2 -225x- ET Dor 

Yanıt C 





1. 


2. 


4. 














(0) x3—6x2 4 4x—2 


fonksiyonunun dönüm noktasının ordinatı kaçtır? 


A) -12 B) 10 C)-3 D) 10 E) 12 


İR>R 


İÇ) < Xİ $ ax — 6x 4 6 eğrisinin büküm noktasının ap- 
sisi -1 olduğuna göre, ordinatı kaçtır? 


A) B) 9 Cc) 10 D) 12 E) 14 


İHR>R 


(Xx) -İxs-İxs. 3x2 4 3x2 
6 6 2 


fonksiyonunun dönüm noktalarının apsisleri toplamı 
kaçtır? 


A) —1 B)-İ co D) 2 E)1 


İ(X) - Xİ — ax? 4 bx # 3 fonksiyonunun dönüm noktası 
A(3, 6) olduğuna göre, (a * b) toplamı kaçtır? 


A) 30 B) 28 C) 26 D) 25 E) 23 


f(x) sa $ (x— b) fonksiyonunun dönüm noktası A(2, 1) 
olduğuna göre, f(x) in x — 3 apsisli noktasındaki 
teğetinin eğimi kaçtır? 


A)3 B)4 CS D)6 EZ 





Bilsar 


6. fx) -xİsax?sbx ş c fonksiyonunda A(1, —1) noktası 
yerel minimum noktası ve x -—i apsisli noktası dönüm 
noktası olduğuna göre, c değeri kaçtır? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 


7. İX)xi—2mxX nx 1 fonksiyonunun x - 1 apsisli 
noktasındaki teğetinin eğimi 2 dir. 


Bu fonksiyonun x - 4 apsisli noktasında dönüm nokta- 
sı olduğuna göre, n kaçtır? 


A) -21 B) —19 C) 19 D) 23 E) 27 


8. f(x)-(X43)3—3x2 4 4x 42 fonksiyonunun dönüm nok- 
tasındaki normalinin eğimi kaçtır? 
1 1 
A)20 Bi og- mik E-ig 
) 19 19 ) 
9. y>xS 4 ax? —3 eğrisinin dönüm noktasındaki teğetinin 


eğimi — 3 olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 


A)-3 B) v3 ov3 De Ee 


10. f(x) - arctanx fonksiyonunun dönüm noktasının apsisi 
kaçtır? 


A) -1 B) -2 Cc) 0 D) 4 E)2 


ME ANAEDMME SUNARAK 





12. 


13. 


14. 


15. 





İ(©)—x34ax2şbx— 1 fonksiyonunda x - 1 apsisli nok- 
ta dönüm noktasıdır. 

Bu noktadan f(x) e çizilen teğet x * y — 1 — O doğrusu- 
na dik olduğuna göre, b kaçtır? 


A)-5 B) -3 C)4 D)6 E)9 


O) > 2x3 $ 6x2 ş ax $ 5 fonksiyonunun dönüm nok- 
tasındaki teğetin eğim açısı 459 olduğuna göre, a 
kaçtır? 


A)3 B) 5 o) 7 D)9 E) 11 


100) x3 * bx2 # cx — 8 fonksiyonunda apsisi x - 2 olan 
nokta dönüm (büküm) noktasıdır. Fonksiyonun bu nok- 
tadaki teğetinin eğimi 4 olduğuna göre, c değeri kaçtır? 
A) 11 B) 13 G) 14 D) 15 E) 16 





Şekilde verilen f(x) fonksiyonunun kaç tane dönüm nok- 
tası vardır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


10) >x3—x2 fonksiyonunun konveks olduğu aralık aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
ll 
) (023 


11 1 
4) sb 











16. f:R—R, (x) < xİ 4 6x7 $ 9x * 13 eğrisinin konveks 
olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (<1, w) B) (2, «) 
D) (—s, -2) 


6) (-3, w) 
E) (—w,—3) 


17. t:R—>R 


LE 
3 


35 


)İ-x1 4 xs 38 x2 43x-8 
12 2 


eğrisinin konkav olduğu aralık aşağıdakilerden hangi- 

sidir? 

A) <7, 5) B) (<5, -7) 
D) (<, -7) Y (5, ©) 


G) <a, 5) 
E) (5, co) 


18. f(x) - x$ — 8x3 — 3Ox2 $* 7 eğrisi, aşağıdaki aralıkların 
hangisinde konkavdır? 


A) 4,2) B) -2,—1) 
E) (5,9) 


6) (1,5) 
D) (2,7) 


19. İ()-(X—1).(x * 3)? eğrisi veriliyor. Aşağıdaki aralıkla- 
rın hangisinde bu eğrinin çukurluk yönü yukarı doğru- 
dur? 


s3) 
ol) aa 


B) (—,.—3) 6) (-3,-2) 


20. ipe) İxt 2x8 4748-4415 fonksiyonunun kon- 


kav olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ce, 1) B) (1,2) C) (1,3) 
D) (3, 4) ER 




















TEST 2AÜN ÇÖZÜMLERİ 





İkinci türevinin tek katlı kökleri dönüm noktalarının 
apsisleridir. 


10)-3x2—12x44 
1)-6x—12-0>x-2 bulunur. 
Buna göre, 
X—2 için (2) -8—2448—2--—10 bulunur. 
Yanıt B 


İ(X)-x54ax2—6x46 

Tx) 3X2 4 2ax-6 

T(X)6x42a 

((1)-0>—642a-0>a-3 bulunur. 

((X)>Xx343x2—6x46 

(1) —1434646-14 bulunur. i 
Yanıt E 


ix —-İyt ys 3x2 43x-2 
) 6 6 2 
fo) 2x3 İye 33x43 
() z 5 * 
TW) 2x2—x-3 


1(X) > 2x2—x—3-0 
T)> (2x—3)(X41)0 


> Xx, -> Xg s-İ 





Tabloda da görüldüğü üzere x-—ivex- 3 apsisli 
noktalar fonksiyonun dönüm noktalarıdır. 


Yanıt D 


(3) -6 vef(3) < 0 olmalıdır. 
((X)-x3—axZ-bx4s3 
TO) 3x2 —Daxsb 
(0) -6x-—2a 
1(3)-0>6.3-2a-0>a-9 
()x3—9x24bx43 
(3)-35—93243b43-6 
> b 19 olduğundan 
atb-9419-28bulunur. 
Yanıt B 





5. 


A2, 1) noktası dönüm noktası olduğundan, 
((2)-0vef(2)-1dir. 

(©6)zas (X—b) 

©) -5x— b) 

1x) 20(xX—b)3 

f(2)-20(2— bi -0>b-2dir. 

(2) — 1 olduğundan 

(2) -a4-(2—2)5—-1—>a-1 bulunur. 
Buna göre, (X) - 1 $ (x— 2) bulunur. 


f(x) eğrisine x - 3 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi 
13) tür. 


(()>14(-2) 
(0) -5(X—2) 


f(3) - 5(3 — 2) - 5 bulunur. Yanıt C 
A(1,—1) noktası yerel minimum noktası ise; 
(1) --—1 vef(1) -Odır. 
xXx — 1 apsisli nokta dönüm noktası ise; 
11) <Odiır. 
İk) sx saxZsbxsc 
10) 3x2 4 2ax *b 
f(x) - 6x * Za olduğundan 
((0)-642a-0 
a-3bulunur. 
((4)-0>3.1742a.1 4b-0 
342.(43)4-b-0 
b - —9 bulunur. 
(0)2>—1>X13 $a.12—b14c-—1 
14 (43)—94c-—i 
c—4 bulunur. 
Yanıt A 


x - İ noktasındaki teğetinin eğimi 2 olduğuna göre, 
(00)22 (0) B2— 4mxen i 
((1)-3— 4mşn-2>n— 4m-—1 


Dönüm noktasındaki x değeri için ikinci türev sıfır ola- 
cağından, 


((4)-0>f(x)-6x— 4m 
> 14) -24 —- 4m-0 
4m - 24 
m6 olur, 


n—-4m-—ivem-6>n—-24--1>n-23olur. 


YanıtD 


10. 








(0) (X43)3—3x2 14X42 
f(0)3(X43)2—6x44 
(0)6(X4-3)—6-0 

x4*43-1İ 

x - -2 dönüm neoktasının apsisidir. 


Bu noktadaki teğetinin eğimi m, olun. 
Mm, 21(C2)23(-2 43) —6.(-2) 44 
M,2341244 

m, — 19 


Normalin eğimi m,, olmak üzere; m,.m, <—i olduğundan 


19.m,-—-1>m, miri bulunur. Yanıt D 


Bir eğrinin dönüm noktası ikinci türevi sıfır yapar. 
Dolayısıyla, 
0) 3x2 4 2ax 


(0) 6x42a-0 
Xx iri apsisli nokta dönüm noktasıdır. 
O halde, 


es —-3olmalıdır. 
3 








3 3 3 
2 --3 52-90-13 
Yanıt A 
(Xx) — artanx 
a ei 
"az e 
0) 2— a e —0 eşitliğinin kökü 


x 0 bulunur. 





konveks konkav 


x - O apsisli noktada konvekslikten konkavlığa geçtiği 
için x - O apsisli nokta dönüm noktasıdır. 


Yanıt C 





1. 


12. 


13. 


14. 








f(x) -x3 sax? bx— > f(x) 8x 4 2ax4b 
T(0)6x42a 
Dönüm noktasında ikinci türev sıfır olacağından, 
f(1)-642a-0>a-—3 bulunur. 
X4y-1z0>y-x 4 1 doğrusunun eğimi —i dir. 
Bu doğruya dik olan doğrunun eğimi; 
m, .(1)) 2-1 m, olur. 
(0) 215(0(0) 231242. (3). 14b:1 
>b4 bulunur. 
Yanıt C 


f(x) fonksiyonunun dönüm noktasında f(x) x O dir. 
Fonksiyon 2. türevini bulalım. 

1006x274 12xsa 

170) > 12x4 12.dir. 

2. türevin kökünü bulursak; 

12x4 12-0 

x —i dönüm noktasıdır. 

f(x) in x—i noktasındaki teğetinin eğimi f(-1) dir. 
Aynı zamanda eğim açısı 459 olduğundan m, > tan45“* 
olur. Buradan m, -f(-1) < tan45* - 1 elde edilir. 
((C1) 6.(-1) 4 12.(-1) kaz1 
1) 6-124-a-1 
az7olur. Yanıt C 


f(x) -x3 4 bx2 4 cx — 8 fonksiyonunda dönüm (büküm) 
noktasının apsisi x - 2 olduğuna göre, ((2)0Odır. 
ft) 3x2 *2bxsc 

170) 6x 4*2b 

f12)-124-2b-0>b--68dır. 

Fonksiyonun bu noktadaki teğetinin eğimi 4 olduğuna 
göre, 1(2) <4 tür. 

T0)23x2—12x4$c 


((0)-12—244c-4>c-16 Yanıt E 





x e (a, b) aralığında fonksiyonun grafiği konkavdan kon- 
vekse geçtiği için bu aralıkta bir büküm noktası vardır. 


x e (b, c) aralığında fonksiyonun grafiği konveksten 

konkava geçtiği için bir büküm noktaları da bu aralıkta 

vardır. 

O halde, bu fonksiyonun 2 tane büküm noktası vardır. 
Yanıt 8 





15. 


16. 


17. 


Bir fonksiyonun konveks olması için fonksiyonun ikinci 
türevinin sıfırdan büyük olması gerekir. 


İÇ) -x3—x2 


İ() 23x27 — 2x 
T(x)6x—2>0 olmalıdır. 
6X—-2>0 


x> ” olmalıdır. O halde, fonksiyonun konveks olduğu 


aralık E. * | dur. 
3 


Yanıt D 


i(0)5x346x249x4 13 

00 23x2412x49 
(0)6x412 
()-0>6X412-0>x--2 





Konkav Konveks 
(iç bükey) (o (dış bükey) 


O halde, f(x) fonksiyonu (-2, co) aralığında konvekstir. 





YanıtB 
ix) ——İx0 4 Axa S5 y2 43x-8 
12 3 2 
t() ie 4X2 —35x43 
İT) x2 4 2x—35 
T()20>xX242x—-35-0 
>2(X47)(x—5)-0 
>X,2—7/ , X-5 
konveks konkav konveks 
İ(x) fonksiyonu (-7, 5) aralığında konkavdır. 
Yanıt A 


18. 


19. 


20. 








f(x) in konkav olduğu aralıkta f(x) < O sağlanır. 
İ(x) > 4x3 — 24x2 — 60x 
İ(X) - 12x2 — 48x—60 
> 12.(X2—4x—5) 
— 12.(X—5) (X #1) <O olmalıdır. 
Kökler (X— 5).(X *1)-0—>x-5vex-—idir. 
X —1 *5 


a e e 


f(x) <0 olduğu yani f(x) in konkav olduğu aralık (—İ, 5) tir. 
Yanıt C 


Fonksiyonun çukurluk yönü yukarı doğru ise f(x) >0 
dır. 


(0) 21.0 43)2 4 (X—1).2.(X #3) 
İ()x246Xx1942x2 44x—-6 
003x254 10x43 


(0) x6X410>0Xx>— a olmalıdır. 


3 


O halde, fonksiyon çukurluk yönü (8, -) aralğında 
yukarı doğrudur. 3 


Yanıt E 
f(x) değer tablosunu yapalım. 
1()>x3—6x249x—4 
(0)3x2—12x49-0 
X2—4X43-0 
(X—3) (X—1)-0 
x-3vexz-idir. 
x 1 3 
(0) * - * 
a 4 
konveks konkav Konveks 
O halde, konkav olduğu aralık (1.3) tür. 
Yanıt C 











Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) f(x) inx-6 apsisli noktada yerel minimumu vardır. 


B) i()inx-—ivex5apsisli noktalarda dönüm nok- 
tası vardır. 


C) (-6,.-2)v(3, 7) aralığında f(x) azalandır. 
D) (<2, 3) aralığında f(x) artandır. 


E) (<4, 2) aralığında f(x) in çukurluk yönü yukarı 
doğrudur. 





f: R>R, 1. ve 2. mertebeden türevi bulunan bir 
fonksiyondur. 

(9 in grafiği şekildeki gibi olduğuna göre, aşağıdakiler- 
den hangisi doğrudur? 


A) f(8)>0 B)x € (0,4) f(x) <0 
o 1(-2)>0 D)f0) <0 
E)f(7) <0 





Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


Buna göre, f(x) fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 


A) (1, 5) aralığında azalandır. 

B) x- 5apsisli noktada yerel minimum vardır. 
GC) x 3 apsisli noktada dönüm noktası vardır. 
D) (<5, 3) aralığında f(x) konkavdır. 

E) (3, co) aralığında f(x) konkavdır. 

















Yukarıda y - f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


Buna göre, f(x) fonksiyonunun dönüm noktalarının 
apsileri çarpımı kaçtır? 


A) 12 B) 4 o 4 D)8 E) 12 





Yukarıda f(x) in grafiği verilmiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) x-3apsisli noktada f(x) in yerel maksirmumu 
vardır. 


B) f(2)-0Odiır. 

C) (-2,0) noktası f(x) in dönüm noktasıdır. 
D) f(2)-f7(-2)-0Odır. 

E) (2, «) aralığında f(x) konvekstir. 





Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) f(x) fonksiyonunun x —- 6 apsisli noktada dönüm 
(büküm) noktası vardır. 


B) (—, —3) aralığında fonksiyonun çukurluğu aşağı 
doğrudur. 


GC) x - -2 apsisli nokta yerel minimum noktadır. 
D) (2, 6) aralığında eğrinin çukurluğu yukarı doğrudur. 


E) x -—3 apsisli nokta dönüm noktasıdır. 














Şekildeki grafik y - f(x) fonksiyonuna aittir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) (60), (1, 5) aralığında azalandır. 

B) f(x), <4, —3) aralığında azalandır. 

C) x-5apsisli noktada f (x) in yerel minimumu vardır. 


D) x - -2 apsisli nokta ((X) fonksiyonunun dönüm nok- 
tasıdır. 


E) f(3)>0Odır. 





y f(x) fonksiyonunun grafiğine göre aşağıdakilerden 


hangisi daima doğrudur? 
A) f(—4)-0Odir. 


B) x « -3 apsisli noktada f(x) in yerel minimumu var- 
dır. 


C) x-- apsisli noktada f(x) in yerel minimumu vardır. 
D) (<3, 2) aralığında f(x) in çukurluk yönü yukarıdır. 
E) f(5)>0dır. 





yz f(x) üçüncü dereceden polinom fonksiyonunun gra- 
fiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden 
hangisi daima doğrudur? i 


Af) <0 B)f(3) <0 
D)f(-1)>0 


0) f11)-0 
E) f(3) <0 

















10. y f(x) fonksiyonunun A(1,4) noktasında yerel maksi- 
mumumu olduğuna göre, aşağıdakilerden kaç tanesi 
daima doğrudur? i 
. İ(0)>4 
ı. f()20 
NM. (0) >4 
IV. fX4) <0 
V. f(0)0 
A)1 B)2 c)3 


D) 4 E)5 





1 
Yukarıda f(x) türev fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) x--1 apsisli noktada f(x) in yerel minumumu var- 
dır. 
B) t(0)>f(4) tür. 
C) f(1) -0Odır. 
D) x - 5 apsisli noktada f(x) in dönüm noktası vardır. 
E) 1X5) -f(5)-0Odır. 
12. 





, Yukarıdaki koordinat düzleminde y — f(x) fonksiyonu- 
nun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) x < —2 apsisli noktada f(x) fonksiyonunun yerel 
maksimumu vardır. 
B) x - O apsisli noktada f(x) in yerel minimumu vardır. 


GC) f(x) fonksiyonunun üç tane yerel ekstremum nok- 
tası vardır. 


D) x <5 apsisli noktada f(x) fonksiyonun yerel minimu- 
mu vardır. 


E) fC2).12).K5)>Odır. 





14. 


15 


16 














- yz f() fonksiyonuna y 17. 


ait f türev fonksiyo- 
nunun grafiği yanda y-f'(x) 
verilmiştir. 

Bu grafiğe göre, 

aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 





A) (<3, «) aralığında f azalan fonksiyondur. 
B) (—,—3) aralığında f artan fonksiyondur. 


C) x -—3 apsisli noktada f fonksiyonunun yerel mak- 
simumu vardır. 


D) 3) > (1) dir. 
E) (4) > (5) tir. 





Yukarıdaki koordinat düzleminde, y — f(x) in grafiği ve- 
rilmiştir. 

Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) f(2)-Odır. 


.B) x -- apsisli noktada yerel minimum vardır. 


C)f(4)-0dır. 
D) x - 3 apsisli noktada yerel maximum vardır. 
E) (4, 5) aralığında f(x) artandır. 


fER>RA 
10) Xx 4 1) (X — 2) (x — 3) fonksiyonu için aşağıdaki- 


lerden hangisi yanlıştır? d 19. 


A)f(1) <0 
D)f2)>0 


B)f(9)>0 0110) >0 
E)f(3)<0 


10) > x9 4 4x3 $ 6x2 4 x — 7 fonksiyonu için aşağıdaki- 
lerden hangisi doğrudur? 


A) x-—i1 apsisli noktada dönüm noktası vardır. 


B) x-1 apsisli noktada fonksiyon azalandır. 


G) x - - apsisli noktada fonksiyon artandır. 20. 


D) Fonksiyonun çukurluğu daima yukarı doğrudur 
E) t (6) <Odir. 


18. 





Yuarıda y — f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) (-6,-1) aralığında f(x) in çukurluğu aşağı doğrudur. 
B) f'<2)>0dır. 

C) fC8) <Odır. 

D. (5, o) aralığında fin çukurluğu yukarı doğrudur 


E) (8, w) aralığında f azalandır. 





Yukarıda verilen f(x) fonksiyon grafiğine göre, 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştir? 


A) (p, ©) aralığında f(x) in çukurluğu aşağı doğrudur. 
B) İ(x) in yerel ekstremum noktaları 5 tanedir. 

GC) f(x) <0 denkleminin 6 farklı kökü vardır. 

D) f(x) in 4 tane dönüm noktası vardır. 


E (k, p) aralığında f(x) fonksiyonu azalandır. 


tA>EP1,1) 

f(x)  sinx fonksiyonu veriliyor. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) f(3).f15) <0 B) f(7) <0 C)f(1) <0 
D) ((2).1X4) <0 E) 1X0) <0 


100) > x3 4 6x — 5 fonksiyonunun kaç tane reel kökü var- 
dir? 


A)o D)3 E)4 









































A) x--6 apsisli noktada f(x) eğrisinin yerel minimumu 
vardır. (Yanlış) 

B) Türev grafiğinden x - — ve x - 5 apsisli noktalarda 
teğet doğruları x eksenine paralel olduundan 
dönüm noktalarıdır. (Doğru) 


C) Tablodan (<6, -2) ve (3,7) aralıklarında fonksiyon 
azalandır. (Doğru) 


D) Tablodan (-2,3) aralığında fonksiyon artandır. 
(Doğru) 
E) (4.2) aralığında f(x) in grafiği artan olduğundan 
çukurluk yönü yukarıdır. (Doğru) 
Yanıt A 


f fonksiyonunun tepe noktaları f" fonksiyonunun kökleri 
olduğundan 





A) f(8) <Odır. (Yanlış) 

B) xe(0,4)>f(x) >Odır. (Yanlış) 

C) x-—2 apsisli noktada f" azalan olduğundan 
f7(-2) <0 dir. (Yanlış) 


D) x <0 apsisli noktada f artan olduğundan fo) >0 
dır. (Yanlış) 


E) f(7) <Odır. (Doğru) 
Yanıt E 





A) Fonksiyon (1, 5) aralığında azalandır. (Doğru) 
B) x 5 apsisli noktada yerel minimum vardır. (Doğru) 
GC) x-3 apsisli noktada konkavlıktan konveksliğe dön- 
düğü için dönüm noktasının apsisi 3 tür. (Doğru) 
D) (—s., 3) aralığında f(x) konkavdır. (Doğru) 
E) (3, ) aralığında f(x) konvekstir. (Yanlış) 
Yanıt E 














4. 


6. 


f(x) fonksiyonu (—5, —1) ve (4, 7) aralığında artan oldu- 
ğundan bu aralıklarda f”“(X) > O dır. Dolayısıyla f(x) bu 
aralıkta konvekstir. 


(1, 4) aralığında f(x) azalan fonksiyon olduğundan bu 
aralıkta f(x) <Odır. 


Dolayısıyla f(x) bu aralıkta konkavdır. 


Fonksiyon x - -1 apsisli noktâda konvekslikten konkav- 


lığa, x - 4 apsisli noktada konkavlıktan konveksliğe 
geçtiğinden x - —1 apsisli ve x — 4 apsisli noktaları dö- 
nüm noktalarıdır. 


O halde, (-1) (4) - - bulunur. 
Yanıt B 





A) x 3 apsisli noktada f(3) - O olduğundan ekstre- 
mum noktasıdır. f(x), x - 3 apsisli noktada artıdan 
eksiye geçtiği için yerel maksimum noktasıdır. 
(Doğru) 


B) x - 2 noktası f(x) fonksiyonunun maksimum nok- 
tası olduğundan f (2) — O dır. (Doğru) 


C) f(-2)0 olacağından (<2, 0) noktası f(x) in dönüm 
noktasıdır. (Doğru) 


D) f(2)-Odırvex-—2 apsisli nokta dönüm noktası 
olduğundan f(-2) - O dır. 


Dolayısıyla f(-2) — f(2) — O dır. (Doğru) 
E) (2, «w) aralığında f(x) azalandır. 
Dolayısıyla, f(x) <0 ve f(x) konkav bulunur. (Yanlış) 
Yanıt E 


(2, 6) aralığında f(x) azalan olduğundan 


f(x) <0 bulunur. f(x) < O olduğu bölgelerde fonksiyonun 
çukurluk yönü aşağı olduğundan D seçeneği yanlıştır. 


Yanıt D 











artan azalan artan azalan 


Ea EN 


A seçeneğinde, fonksiyon (1, 5) aralığında artandır. 
(Yanlış) 
B seçeneğinde, (4, —3) aralığında azalandır. (Doğru) 


C seçeneğinde, x — 5 apsisli noktada f(x) in yerel mak- 
simumu vardır.. (Yanlış) 


D seçeneğinde, x - —2 apsisli nokta f(x) in yerel mini- 
mumu vardır. (Yanlış) 


E seçeneğinde, x — 3 için f'(3) azalan olduğundan 
f7(3) <Odır. (Yanlış) 


Yanıt B 





A) f(—4) te fonksiyon yerel maksimu değeri alır. 


fCc4) — 0 olduğu bilinemez. 
B) x - —3 için f(<3) < O olduğundan yerel minimum 
olamaz. (Yanlış) 


C) x--4 için fonksiyon yerel maksimum değeri vardır. 
(Yanlış) 

D) (3, 2) aralığında f(x) artan olduğu için, f(x) > 0 
olur. Yani çukurluk yönü yukarıdır. (Doğru) 

E) x-5 apsisli noktada eğrinin çukurluğu aşağı doğru 
olduğundan f(5) < 0 olmalıdır. (Yanlış) 


Yanıt D 


Fonksiyon 3. dereceden polinom olduğu için fonksiyo- 
nun yerel ekstremum noktalarının apsilerinin aritmetik 
ortalaması dönüm noktası olur. 


Dolayısıyla x -—i ve x - 3 olduğundan X- 
için f (1) O olur. 





—İ483 —1 
2 


Yanıt C 








A(1, 4) noktası yerel maksimum olduğuna göre, 

(0) 24 i 

(0) 20 

f7(1) < 0 olduğu kesindir. 

Dolayısıyla verilenlerden |, li ve IV kesinlikle doğrudur. 
Yanıt C 





A) x—i noktası, f(-1) - O olduğundan ekstrernum 
noktasıdır. f” fonksiyonu x < —1 de eksiden artıya 
geçtiğinden yerel minimumu vardır. (Doğru) 

B) f fonksiyonu (1, 5) aralığında pozitif olduğundan 
f(x) artandır. Dolayısıyla f(2) < f(4) tür. (Yanlış) 

C) x- 1 apsisli nokta f(1) fonksiyonunun maksimum 
noktası olduğundan f(1) O olmalıdır. (Doğru) 

D) f fonksiyonu x - 5 apsisli noktada işaret değiştir- 
mediğinden ve f”“(5) « O dönüm noktasıdır. (Doğru) 

E) x-5 apsisli nokta dönüm noktası olduğundan 1. ve 
2. türevi sıfırdır. (Doğru) 


Yanıt B 





yerel yerel 
maksimum minimum 


A) x - -2 apsisli nokta yerel maksimum noktası ola- 
maz. (Yanlış) 


B) xOapsisli nokta fonksiyonun yerel maksimum nok- 
tasıdır. (Yanlış) 


C) x-Ovex - 5 apsisli noktalarda yerel ekstreemum 
vardır. (Yanlış) 


D) x 5 apsisli noktalarda fonksiyonun yerel minimum 
değeri vardır. (Doğru) 
E) f(-2) < 0 olduğundan f((-2). (2). (5) <Odır. 
(Yanlış) 
Yanıt D 











13. 


14. 





f06) fonksiyonunun işaret tablosunu yapılırsa 





A) (3, #«) aralığında f azalan fonksiyondur. Doğru- 
dur. 


B) (e, -3) aralığında f artan fonksiyondur. Doğrudur. 


C) x - —3 apsisli nokta yerel maksimum noktasıdır. 
Doğrudur. : 

D) (3) > f(i) yanlıştır. (<3, #co) aralığında f azalan 
fonksiyon olduğuna göre, 3 > 1 iken ((3) <f(1) ol- 
malıdır. 

E) (—, -3) aralığında f artan fonksiyon olduğundan 
— > —5 iken (—4) > f(-5) tir. Doğrudur. 

Yanıt D 





“f(C4)-0isex — apsisli noktada yerel minimum 
vardır. 


*x-2 apsisli nokta ((x) fonksiyonunun büküm nokta- 
sıdır. i 


Çünkü (7-2) - O olur. 

*f(3) -Oise artıdan eksiye geçtiği x - 3 noktasında ye- 
rel minimum vardır. (Grafik artıdan eksiye geçtiği için) 
*x4 apsisli nokta f(x) fonksiyonun büküm noktasıdır. 
Çünkü f4) — O olur. 


*xe(4, 5) iken f(x) < O olduğundan f(x) fonksiyonu bu 
aralıkta azalandır. 


Yanıt E 











(0) --x 4 1) X—2) X—3) -Oliçin 
Xs—İ Xx-2 x,z3itür. 
lim f(x) eo 

x-a—5 


lim #6) e 
Xx» 


Tablo oluşturulursa 


Xx —1 2 3 
iç) | * > * | - 


olduğundan fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir. 





A) x --i apsisli noktada f(x) fonksiyonu azalan oldu- 
ğu için f(—1) < 0 olur. (Doğru) 


B) x - 3 apsisli noktada f(x) fonksiyonu azalan oldu- 
ğundan f(3) < 0 olmalıdır. (Yanlış) 


C) x 0 apsisli noktada çukurluk yönü yukarı doğru ol- 
duğundan f“(0) > O olur. (Doğru) 


D) x - —2 apsisli noktada çukurluk yönü yukarı doğru 
olduğundan f(-2) > O olur. (Doğru) 


E) x 3 apsisli noktada çukurluk yönü aşağı doğru ol- 
duığundan f(3) < O olur. (Doğru) 


Yanıt B 


()2x944x316xX 4x-—7 fonksiyonu için 
()54x9 412x254 12x41 

17() > 12x2 4 24x $ 12 bulunur. 

(“6 > O için 

12x2 424x 412-0 

X 42x410 

x*1)2-0 

x - —İ çift katlı kökü bulunur. 


İkinci türevdeki çift katlı kökler dönüm noktası değildir. 
Bu durumda, f(x) 20, vx e R için sağlanacağırndan 
çukurluk yönü daima yukarı doğrudur. 


Yanıt D 











A) (—6.—1) aralğında f(x) artan olduğundan f(x) >0 
olur. Yani çukurluk yukarı doğru olur. 


O halde (8, —1) aralğında f(x) için çukurluğu aşağı 
doğrudur denemez. (Yanlış) 


B) x --2 apsisli noktada f" azalan olduğundan 
172) <Odir. (Yanlış) 

C) x,-8 apsisli nokdada f" artan olduğundan 
178) >O dır. (Yanlış) 

D) (5, «) aralığında f(x) fonksiyonu artan olduğundan 


1x) > 0 olacaktır. (5, co) aralığında f(x) > O oldu- 
ğunda f(x) in çukurluk yönü yukarı doğrudur. (Doğ- 
ru) 


E) (8, o) aralığında f(x) > O olduğunda f(x) fonk- 
siyonunun çukurluğu yukarı doğrudur. (Yanlış) 


Yanıt D 


(Kk, p) aralığında f(x) fonksiyonu pozitif olduğundan ay- 
nı aralıkta f(x) fonksiyonunun artan olması gerekir. 


Cevap E 














19. f(x) - sinx fonksiyonunun grafiğini çizelim. 





A seçeneğinde; x - 3,14 olduğundan 
> <3<x aralığında f(x) azalan olduğundan 


f(3) <Odır. 


2 <5 <2x aralığında f(x) artan f(5)>0 dır. 


Buna göe, f(3).f(5) <0 bulunur. 


- * 


Yanıt A 


20. İ(x) x3 4 6x—5 olduğundan f(x) - 3x2 4 6 bulunur. 
f 0) < 0 denkleminin tek katlı kökleri yerel ekstremum 
noktalarıdır. 
f(x) 3x2 46-0 denkleminin reel kökü yoktur. 
Bu durumda fonksiyonun yerel estremumu bulunma- 
maktadır. 
1x) 6x0 olduğundan x — O apsili nokta dönüm nok- 
tasıdır. Buna göre, fonksiyorı grafiği aşağıdaki gibidir. 
Grafik x eksenini 1 noktada kestiğinden f(x) fonksiyonu- 
nun 1 tane kökü vardır. 





Yanıt B 


























ya Xazx -xşi fonksiyonunun düşey asimptotları 
Xİ —Xx 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) x-0 B) x--1 CO) x-—i 
Xz1 x-2 x-2 
x-3 
D) x--1 E) x-0 
x-0 xs 
xf x-2 
2.9x— 
y eğrisinin eğik asimptotu aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 


A)yz2x$*1 B)yz2x-1 C)y4x-—1 
D)yz4x41 E)y-—x-—1 
ye 2 —öei8 eğrisinin grafiğindeki asimptotlarının 
XxX — 
kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2-1) B) (1,2) ©) C1,1) 
D) (1,2) E)(1,-1) 


2 


YE denkleminin grafiğindeki asimptotların 





kesiştiği nokta aşağıdakilerden hangisidir? 
ACA) B(M2) O) (1-2) De) Eczi) 


ye öy 
3y— 


2 şeklinde verilen denklemin belirttiği y — f(x) 
y 


eğrisinin asimptotlarının kesim noktası (E 2) oldu- 
3.m 
ğuna göre, (m * n) toplamı kaçtır? 


A)6 B)7 C)8 D)9 E) 10 


6. fi) - MX-İ fonksiyonunun asimptotlarının kesim 
nx—p 


noktası A(-2, 1) olduğuna göre m'nin p cinsinden değe- 
ri nedir 


—B P. a 
A) vi B) 5 O-p Dp E) 2p 


7. n#0olmaküzere, 


MX 42 





y eğrisinin asimpotlarının kesim noktası y —x 


doğrusu üzerinde olduğuna göre, m kaçtır? 
A) -—1 B)0 C)1 D)2 E)3 


8. ye dk forıksiyonunun simetri merkezi aşağıdaki- 
Xx 


lerden hangisidir? 


A) (4) B)(3,-4) 0) (-4,3) 
D) (42) E) (4,3) 
3 
9. y- Xx -mx 47 aa fonksiyonunda y — x 4» 3 doğrusu eğik 
X* 
asimptot olduğuna göre, m kaçtır? 
A) -5 Ba  C)-3 D) -2 Eksi 


10. y- X* #6xİ —2x110 ini EE #İO fonksiyonunun eğri asimptot 
x24 

denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

B)ysx246 


D)y>x246x45 


A)yx2—x 
C)ysx246x—1 
E)yzx—6x*1 





11. yzf) vx? —-6x-45 fonksiyonunun eğik asimptotla- 
rından biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)y>x—1 B)y-—-3 


D)y—x—3 


CO)y—x—1 
E)ysx*i 


Sele 
12. y-3x2 fonksiyonunun yatay asimptotu y - a doğrusu 


olduğuna göre, a kaçtır? 
A)0 B) 1 c)2 D)3 E)4 


13. y eksenini 2 noktasında kesen, y - 3 ve x - —4 doğru- 
larını asimptot kabul eden eğrinin fonksiyonu aşağıda- 
kilerden hangisi olabilir? 


.| 3x—8 -|.3X —|.3x48 
AY-İ m2) REN (e) “Yy (2:8) 


-| SX. | 3X-6 
DIY |) EY | x4s4 l 





2 

—6 

14. yz xl fonksiyonunun eğik ve düşey asimtotla- 

X — 
rının koordinat eksenleriyle oluşturduğu bölgenin alanı 
kaç birimkaredir? 
A)4 B) 6 c)8 D) 12 E) 16 
sax —-4 
15. yz foriksiyonunun eğri asimptotu A(1, 5) 


—1 
noktasından geçtiğine göre, a değeri kaçtır? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 





16. 


17. 


18. 


19. 


20. 





fo) — — fonksiyonunun eğri asimptotunun y 
X-— 


eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 
A)0 B) 1 c)2 D)3 E)4 


yz3vex-4doğrularını asimptot kabul eden ve y— ek- 
senini —3 noktasında kesen eğrinin fonksiyonu aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir? 





3Xx4-4 2x—6 3x-12 
A)ya—— B S2 Gys 221 
4 x-2 Yy x-2 YY x—4 
D  XE4 E -.3X416 
YY x*2 Dy x—d4 


2 
- Ri fonksiyonunun eğik ve düşey asimp- 


y 


totlarının eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı kaç bi- 
rimkaredir? 


A) 12 B) 10 c)9 D)8 E)7 


y yeti fonksiyonunun gösterdiği eğrinin y ek- 


senini A(0, —-2) noktasında de kesmesi ve y xx * 1 doğ- 
rusunu eğik asimptot kabul etmesi için a nın değeri kaç 
olmalıdır? 


A)-1 B) 1 Cc) 2 D)3 E)4 


(X—y 4 2)x #y - 0 kapalı derklemiyle verilen y — f(x) 
eğrisinin asimptotlarının kesim noktası aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (-1, 2) 

D) (2, 1) 


B) (1,4) 0) (-1,4) 


E) (-2,-1) 


























TEST 26'NIN 





. X942x2 —x$1 


, Xİ —X 
Xİ —x-0 
x(x2—1)0 


xX-— 1 (0X41)0 


Xs0,x1,x-—1 doğruları verilen fonksiyonun asimp- 
totlarıdır. 


Yanıt D 


2 
4x -9x-5 eğrisinin eğik asimptotu; 





Yanıt Cc 


ii 
yz 2X2 -5X-46 
x-—1 
* x-İ1-0>5x 1 düşey asimptottur. 
» o eğik asimptot 
2x2 —5X 46 
2x2 — 2x 


—3x4-6 
——3x43 


3 





Xs1vey2x-—3 ortak çözülürse asimptotların kesim 
noktası (1, —1) noktasıdır. 


Yanıt E 


2 
Xx -—4â 
x-1 
* düşey asimptot x - 1 doğrusudur. 





y 


* eğik asimptotu polinom bölmesiyle buluruz. 


X—-4)x—1 
—xX£xİxş1 
x—â 
— XKİ 

— 





eğik asimptot:y—x olur. 


Xx İveyszx 1 denklemlerini ortak çözersek, 
İki doğrunun kesim noktası (1, 2) noktasıdır. 
i Yanıt B 








denkleminde y yalnız bırakılırsa 
23X—6-0—> Xx 2 doğrusu düşey asimptot. 
——— olduğundan y — > doğrusu yatay 


Asimptotların kesim noktası fe 2) noktası olur. 


2) — (e 2) olduğundan 
3 


-2>)m-6)|ve 


O halde,m n644 10 bulunur. 





fonksiyonunda 
Düşey asimptot: Paydayı sıfır yapan 
n 


Yatay asimptot: limf(x)- dir. 
Xx n 











eğrisinde 


5 MX42 
Li 3 


s Düşey asimptot 

nx-3-0->x --3. doğrusu düşey asimptot 
n 

* Yatay asimptot 


lim X#2.M.,,..M. doğrusu düşey asimptot 
>-enx-3 n n 


Asimptotların kesim noktası (2 ) bulunur. 


nn 


, 


2 m) noktası y - x doğrusu üzerinde ise 
nn 


3. Mn 3 bulunur. 
n n 


Yanıt E 


ye >t fonksiyonunun simetri merkezi düşey 
X* 


asimptotu ile yatay asimptotunun kesiştiği noktadır. 
x*4-0>x--—4 düşey asimptot 
lim 83X24. 
—e X$ĞÂ 


O halde simetri merkezi, (—4, 3) noktasıdır. 


-3 isey- 3 yatay asimptottur. 


Yanıt C 
ya Kam. ifadesine polinom bölmesi uygularsak 
x42 

x2-MmX 47 x*2 
 X2F2x EE 

(m-2)x47 
 (Cm—-2)x-2(m42) 
amet 


Eğik asimptot; y x—(m-42)x43 olduğundan, 
m4#-2-—-3>m-—5 bulunur. 
Yanıt A 


 XİK6Xİ-2X #10 fonksiyonunun. 

x2 41 
payındaki polinomunun derecesi ile paydasındaki poli- 
nomunun derecesi arasındaki fark 1 den fazla olunca 


eğri asimptot vardır. 


Eğri asimptot polinom bölmesi uygulanarak bulunur. 


11. 


12. 











H 


Xx4 6x3 —2x410 |x241 
Xİ F x2 X2 4 6X-—1 
kl m 


6x3 —x2 — 2x Eğri asimptot 
6x3 6x 


—2—8x4 10 


H 


x2Fi1 
—x 411 


H 


ys x2 4 6x — 1 eğri asimptottur. 


Yanıt C 


1. yol 


Vx2—6x- 5 fonksiyonunun eğikasimptotu 
yaver avar 3tür. 


2. yol 


yayax? #bxic şeklinde verilen bir fonksiyon aşağı- 
daki gibi yazılırsa 


yz (mx --1n)2 -p 


yzlmxs*nly nin eğik asimptotları olur. 

(m,n, p e R için (m 0) 

Buna göre, YX246X15 -y(X-3)—4 o olacağın- 
dan eğik asimptotlar y - Ix — 8l tür. Yani y « x—3 veya 
ya-xs3tür. 


Yanıt D 
Mi 
yağı 
Pe 
lim -3x2 -39 -4 

olduğundan y — 1 yatay asimptottur. 

O halde, a- 1 bulunur. . 
Yanıt B 











13. y ekseni 2 noktasında kesiyorsa 
(0) - 2 olmalıdır. 
y -3 yatay asimptotu, 
Xx z - düşey asirmptotudur. 


O halde y - PX). biçiminde olup 
, x*4 
Yatay asimptotu y 3 olduğuna göre, lim ei -3 
x—5 XxX 
olmalıdır. O halde a-3dür. 


y EL tn) -2 değerinin yerine yazarsak; 
Xx 


2 30*b p-8dir. 
asd 


3X£B8 dür, 
xsd 





Fonksiyon y 


Yanıt C 


14 , Xİ —6x44 
X-—2 


*x2 doğrusu düşey asimptot 


X2—-6X44 |x-2 
x-4 


-X2 * 2x 
3x4 
*4âx F8 
4 


yzx-4 eğik asimptot 





Taralı alan bir yamuktur. 


(244).2 
2 


Alan — 5 6 birimkare bulunur. 


YanıtB 








3 2 
— ii (Polinom bölmesi yapılırsa) 
XxX po 
W:ax2—-4 x—1 
—Xİ £X2 2 4 (a11)x4(a41) 
(a41)x2—4 
-(a11) x2 £ (a1) x 
(a*1)x— 4 
—(a41)x*£(a:1) 
a-3 
Eğri asimptotu : x2 4 (a 4 1) x * (a * 1) ve bu asimptot 
A(1, 5) noktasından geçtiğine göre, 
5-124(a*1).1t(a*1) 
5-1İt-as-1*as*1 
5-2a43 
2a-2 
azil bulunur. 
Yanıt A 
xXj-2x—-4|)x—1 
Ni xi—xy2alx24x183 
x2 —2x—4 
m X2—x 
3x—4 
N 3x-3 
— 
ye x2 #x 4 3 fonksiyonu eğri asimptottur. 
x O için 
yz0ş-043 
yz3 
' Yanıt D 
x < 4 doğrusu düşey asimptot olduğundan fonksiyonun 


paydasının kökü x — 4 olmalıdır. 

Dolayısıyla payda (x — 4) tür. 

A,Bve D şıkları elerir. 

y - 3 doğrusu yatay asimptot olduğundan pay ve pay- 
dadaki x li terimlerin kat sayılarının oranı 3 olmalıdır. 
Fonksiyon y— eksenini —3 de kesiyorsa x - O için y -—3 
olmalıdır. 


C seçeneğinde; 


> x-0 içiny -—3 bulunur. 


— 3x412 
: 4 


X— 


Yanıt C 














48, y- 2X4 42X15 
x—İ 


x — 1 doğrusu düşey asimptot olur. 


2Xx2429x45 |x—1 
2x2 —2x 2x44 
mmm Np 


4x15 y - 2x 4 4 eğik asimptot. 
— 4x—4 
9 





Taralı Alan — — -9 birimkare olur. 


Yanıt C 


Xİ -axt4 fonksiyonu y— eksenini —2 de kesiyorsa 
x-b 


xzOiçiny——2 olmalıdır. 


19. y 


y — Xİ-AX*4 fonksiyonunda 
x-b 


xzOiçin—2— 7 > b 2 bulunur. 
y - Xİ -ax44 fonksiyonunun eğik asimptotu 
x-b 
yxs ise (xZ—ax 4) ifadesinin (x — 2) ile bölümün- 


den elde edilen bölüm (x * 1) olmalıdır. 


x2 -saxs4 x—2 

x2 —2x x 4 (2—a) 
bezi — 

(2—a)x14 x # İ olmali 
,, (2—a)x-442a 

8—2a 


x—-aş2dsxsi 
—-as-2-14İ 
az bulunur. 
Yanıt B 














20. 


Fonksiyon y — f(x) şeklinde ifade edilirse; 
X—yı2)x*yz0 

X2—xyı2x4y-0 

yx— 1) xx 42x 


2 
ys e bulunur. 


*x—1-0— Xx 1 doğrusu düşey asimptottur. 





. 3x-3 yzxs3eğik asimptottur 


3 
xsiveyx s3 ortak çözülürse 


Asimptotların kesim noktası (1, 4) bulunur. 


Yanıt B 











Yukarıdaki analitik düzlemde gratiği verilen y — ((x) 

















fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ys 


1 ği ii & 7 
ys pe fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden 


hangisi olabilir? 








x2 
x2 4 











B) y- 


D) ye 


x—İ 
x2-4 





1x2 
x2 -4 








Şekilde grafiği verilen 
fonksiyon aşağıdaki- 
lerden hangisi olabi- 

lir? 











2 





2 
ys 


gisidir? 


Xx 
3 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden han- 















Şekilde grafiği verilen y — f(x) fonksiyonu aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


xd 
4—x 


A) (9) 





x—4 


x2 —4 





O) 


Xx 
2.4 


E) 2 





X7 4 2x 


den hangisidir? 


X2 42x41 





B) w-—İ 
4 


D) (0) 





4—x2 


fonksiyonunun grafiği aşağıdakiler- 





Şekilde verilen 

y z İ(x) fonksiyonu- 
nun denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangi- 
si olabilir? 


2 
A)yz* k4x 4-9 
x2—4 


x—2) 


C)y 
x2—4 


3) 
x2—4 


E)y 





3x—1 
Xx*İ 





A) 0) 


2x 
(x-12 
x—3 


x2 1 


CO) i) 








E) 0) 


B) (> 


D) Kw) 





Yukarıdaki koordinat düzlemde grafiği verilen f(x) fonk- 
siyonu aşağıdakilerden hangisidir? 


2X 





x2 41 





(x12 

















9. 


10. 





1 
İÇ) 
> 41 


hangisidir?- 
A) y 
12 
o 
Cc) y 
1 
o 
E) 





< 


0 


fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden 





Yukarıdaki koordinat düzleminde grafiği verilen f(x) 


fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 


A) fo) 


X2 43x-9 


—2 


O) Hz 





x-83 
2 


Xx? 6x 49 


E) iç) — 


2 


B) i()- 


D) ix) 


X2 46x-—9 


x-—2 


X2 46x49 


—2 





11. 


12. 














Yukarıdaki koordinat düzleminde grafiği verilen y — f(x) 
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Yene it x>21 
B) y-Ya2-x-1, x21 
Cc) yal öy; x>1 
D) Yeli ik 3. x>21 
E) yav? -3x42, x21 


2. ; ri 
ix) - e fonksiyonunun grafiği aşağıdakiler- 
Şe 


den hangisidir? 























Grafikte x - 2 ve x - —2 düşey asimptot olduğundan 
paydada (x — 2) ve (x * 2) çarpanı olmalı 


lim 6) — 1 ve lim f(x) 1 olduğuna göre, A veya E 
X—t0 X—-0 


seçeneği olmalıdır. 


Grafik x eksenini 2 farklı noktada kesmiş yani y - 0 için 
2 farklı değer almış. Bu yüzden doğru seçenek E dir. 


Yanıt E 





*x 1 doğrusu düşey asimptot 


* im —İ--o olduğundan, y -0 yatay asimptottur. 
xx X—İ 











. * lim i — to 
xi X—İ 
lim 1 -—0 
x1 X—İ 


olduğundan doğru grafik E seçeneğindedir. 


Yanıt E 


Grafikte x - 2 düşey asimptot, y - 1 yatay asimptottur. 
Grafik y eksenini kestiği noktanın ordinatı negatiftir. Bu 
koşulları sağlayan fonksiyon B seçeneğindeki fonksi- 
yondur. 


* lim X#Z.-4 olduğundan y 1 yatay asimptottur. 
xx X— ii 


*x—2-0>x-2,x -2 düşey asimptottur. 


” 04-2 

*xOiçinyx ——-—1X (0,-1 

lk ir (0,-1) 

Yukarıdaki koşulları sağlayan grafik B seçneğinde ver- 
ilmiştir. 


Yanıt B 





*x3 düşey asimptottur. 


* jim 2X42. 5 
xn 3-X 


y --2 yatay asimptottur. 


* lim 22X42. 
5g 3— Xx 
lim 2X42 Sa 
T 3—Xx 
Xx 


Yukarıdaki koşulları sağlayan grafik C seçeneğindedir. 
Yanıt C 


* y 0 doğrusu yatay asimptottur. 

* Grafik x eksenini kesmediğinden y — O için x değeri 
yoktur. 

A, C, E seçereklerindeki fonksiyonlar x eksenini keserler. 
*x2 ve x - —2 düşey asimptottur. 


lim f() — #co ve lim f(x) x —o olduğundan doğru cevap 


x92* x-2 


D seçeneğidir. YanıtD 
2 
ys gi denkleminde, 
42x41 
i Xİ 4 2x 
*lim * “<1 olduğundan, 


EYİ 2x1 
yz 1 yatay asimptottur. 
*xX 42x410 
(x4* 17-0 
x - —1 düşey asimptottur. 


X2 4 2x — 


* lim 
242x411 
lim x 4 2x 


N 
İİ 2x41 


olduğundan, bu koşulları sağlayan sadece A seçeneği 


vardır. 


Yanıt A 











7. *xs-2vex-2 düşey asimptot (D şıkkı olamaz.) 


*y 1 doğrusu yatay asimptot 
*x3Biçiny0O olmalı 
Grafiği sağlayan fonksiyon E seçeneğindedir. 


Yanıt E 


8. *x--i doğrusu düşey asimptottur. Yani fonksiyonu- 
nun paydasını sıfır yapan değer X - —İ dir. 


* lim f(x) < — ve lim f(x) x —o olduğundan cevap C 
seçeneğidir. 


Yanıt C 





9. fx) fonksiyonunu inceleyelim. 


XxX $*İ 


*x0Oiçiny zi dir. Grafik y eksenini (0, 1) noktasında 





kesmeli 

m e e 

5 e ise y - 0 yatay asimptottur. 
Xx $ 


Bu iki koşulu sağlayan grafik D seçeneğindedir. 


Yanıt D 


10. *x-3içinysOdır.x -3 noktası çift kat kök dür. Ya- 
ni (X — 3)2 çarpanı fonksiyonda bulunmalı. 


“xx Oiçinys -Z.dir. 


*x 2 düşey asimptottur. 


Bu koşullara uyan fonksiyon E seçeneğindeki tonksi- 
yondur. 


Yanıt E 


11. 


12 














f(1) - O olduğuna göre bu koşulu sağlayan C, D ve E 
seçenekleridir. 





























e >X>—*yzi 
a ii 
1. 
>yx si doğrusu eğik asimptottur. 
yz V ax2ibxic fonksiyonun eğik asimptotu 
a>Oiçin yavalks Zar. 
2a 
V ADE —2 : 
Oy YE 1 k :yz ( 2) i , vi 
a im e pi y 2.1 Yukarıdaki analitik düzlemde f(x) fonksiyonunun grafiği 
yex—İ verilmiştir. Buna göre, f(x) fonksiyonunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
Dy VE42x-3 — eğik asimpiot:y «VA (xs >) 
2.1 A) f(x) z B) f(x) 5— z 
yexs1 (X41) (x-1) 
ME 1 D) 0) — *İ 
Ey İ38 842 — eğikasimptat:y-v7(x4 52) 6) VE ği ) ar. 
3 — 
yax—2 E) 0) 2Xx-—1 
x—1)2 
yz xi doğrusunu eğik asimptot kabul eden eğri D 
seçeneğinde ortaya çıktığı için; 
yzV x 4 2x —3 doğrusudur. 
i YanıtD 
2 
ie ar 
x-—2 i 
*x-2 düşey asimptot 
xX2—6x410 | x—2 
-X2 4 2x x—4 
—x 410 2. 
, *4xr8 
2 
ys x-— 4 eğik asimptot 
* ia 10 — 
x - O için f(0) — id — olduğundan, 
y eksenini (0, -5) noktasında kesrnelidir. 
*yz0Oiçin Xx —6x410 ale -0 Yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden 
x—2 hangisi olabilir? 
2 2 
A)ya —X — Bye —X — 
X2 —-6x 410-0 Yy 61) (2) > 0-1)x42) 
A-62—4.10.1--4 ğ B 
Aâ<0 C)y —*—— Dy —X— 
— 2 
fonksiyoruunun grafiği x eksenini kesmez. e belle) 
Bu koşulları gerçekleyen grafik B seçeneğindedir. E)y s1 
Yanıt B (x11)0-2) 








ya SİMİ fonksiyonunun (0, 2x) aralığındaki grafiği 
sİnx 


aşağıdakilerden hangisidir? 











Yukarıdaki koordinat düzleminde 

ÇO mİ 4nx2#px4sg 

fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 

Buna göre, (m — n) farkı kaçtır? 

A) -5 B)-4 C) -3 D) —2 E)-1 


























5.  İlx) > 2x3 — 3x2 — 36x $ 6 fonksiyonunun grafiği aşağı- 9. 1. y —xY—x2 44x45 fonksiyonunun grafiği aşağıdakiler- 









0 5 hi lena 

dakilerden hangisi olabilir? 7. Ye iz fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden han- den hangisidir? 
gisidir? 
A) 





Şekilde grafiği verilen y — f(x) fonksiyonu aşağıdakiler- 
den hangisidir? 




















g X 
— B bali Cc İğ 
Ay 2g Yy 229 )y TE 
XE3 Ey X23. 
D)y 2-9 )y x2 29 
8. y el fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden han- 
x— 
gisidir? 
10-  XEHİ fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden 12. y- —X— fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden han- 
X2 4X 41 x*—1 
hangisidir? gisidir? 
B) y A) 





J 


—1: 








(©) yan fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir. 
X* 

Asimptotların kesim noktası olan C(3, y) den geçen 

doğru, fonksiyonu A(2, 6) ve B(x, 0) noktalarında kes- 

mektedir. Buna göre (m *n * p) kaçtır? 


A)—-6 B) —7 C)—3 D) —10 E)—12 























*x noktası düşey asimptottur. Fonksiyonunun pay- 
dasını sıfır yapar. 


* lim f(x) — 4co, lim f(x) - $eo 

x>1 x>1* 
* y < 0 doğrusu yatay asimptot ve eğri x eksenini kes- 
memektedir. Yani payı sıfırlayan bir x yoktur. Demek ki 
pay kısmı sabit sayı olmalıdır. Bu koşulları sağlayan 
fonksiyon C seçeneğindeki fonksiyondur. 


Yanıt C 


*xs—2vex 1 noktaları düşey asimptot olup pay- 
danın kökleridir. 


“limy—o,limy 4 
x317 x—1* 
“limyz:so, limys—e 
| 2 Xx -21 
Bu koşulları sağlayan fonksiyon B seçeneğindedir. 
Yanıt B 


y < SİNX * İ fonksiyonu için 
sinx 








7 
sin— 1 
*xzZiçin ye —2 
NA 
sin — 
2 
141 
>y- 
1 
y2 olur. 
sin İZ 4 
*x- İliçiny ei 
2  3r 
sin — 
2 
ye 
- 
0 


mora 


Bu koşulları gerçekleyen grafik B seçeneğindedir. 


Yanıt B 


f(x) fonksiyonunun kökleri x - —2 ve x - 2 (çift kat) dir. 
Buna göre; 
İ(x) sa(x— 2)2.(x #2) olmalıdır. 
#0) - 8 olduğuna göre, 
(0) -a.(0— 2)2.(0 42) 
—-a.(4).(2) 

as-—İ olur. 
(0) --X— 22. (x42)dir. 
1(X) 5 —(X2—4x 44) (X 42) 
()-—312x244x-8 
(m3 4nx2 e px4g 
MZ—İ,n—2,p-4,g-—S0olur. 
m—n-—1—2--—3olur. 


Yanıt c 


İ(X) > 2x3 —3x2 - 36x46 
(0) 6x2 — 6x—36 

(9 —Oiçin 

6x2 - 6x— 36-0 
6(x2—x— 6) -0 

6(X— 3)(X42)-0 
X-3,Xx5—2 


xz3vex--—2 için yerel ekstrenmum vardır. 





12) -2.(-2)3 — 3(-2) — 36. (2) 46 

(2) —16— 12 472 46 

12) 50 

(3)-2.39—3.32— 36.346 

(3) > 54 — 27 — 108 46 

3) -—75 

Yukarıdaki koşulları sağlayan grafik E seçeneğindedir. 


Yanıt E 





6. 





C noktası f(x) fonksiyonunun simetri merkezidir. Bu 
durumda C(3, y) noktası A ve B'nin orta noktası olur. 


A(2, 6), B(x, 0) ve C(3, y) noktaları için 


Xi2 3 olmalıdır. 


x4 bulunur. 


or zy olduğundan y - 3 bulunur. 





fe) MAN. fonksiyonunda 
X*p 


* yatay asimptot y - m dir ve bu değer C noktasının 
ordinatıdır. y - m — 3 olduğundan m — 3 bulunur. 


s Düşey asimptot x — —p dir. Grafikte bu değer x - 3 tür. 
Dolayısıyla —p — 3 olduğundan p — —-3 bulunur. 
fo) —-3X#N. fonksiyonu A(2, 6) noktasını sağlamak 
x-3 


zorundadır. 


6*n 
(o -—— -6 
(e) zi 


n-—12 bulunur. 
M4nkpZ234(—12) (<3) 
msn-sp—12 bulunur. 
Yanıt E 


5 
Xx*2 





y — 
* x*2-0>x--—2 düşey asimptottur. 


p lim 











olduğundan y - 0 yat imptottur. 
o X42 uğundan y - 0 yatay asimptottu 
. lim > — 400 
x5-2t X42 
o lim > — —© 
x—-2* X42 


olduğuna göre, grafik B seçeneğindedir. 
Yanıt B 





fonksiyonu daima negatiftir. 
f(x) <0 olduğundan f fonksiyonu Yx e R için azalandır. 
Yanıt c 











10. 


9 ys0 doğrusunun yatay asimptot olduğu görülür. 
e (o Grafikx eksenini kesmediğinden y — 0 için x değeri 
yoktur. 


GC, D, E seçeneklerinde fonksiyonlar y - O değeri için x 
eksenini keserler. 


s9 x--—3vex3 doğruları düşey asimptotlardır. 
Payda x2 — 9 olmalı. 


* x-0Oiçinyz 1 olduğundan B seçeneğinde x-0 
için y < 1 bulunur. 
Yanıt B 


2 kil. 

X2 4X4İ 
» Düşey asimptot; 
x2 4x 4 1 ikinci derece denkleminde A <Odır. 
Dolayısıyla reel kök olmadığından düşey asimptot yoktur. 
» Yatay asimptot 


x2 41 


lim 7 olduğundan y — 1 doğrusu yatay asimptot. 


12 X2 4X4 
*x-Oiçiny- 1 vey 0 için x yoktur. 
(Grafik x- eksenini kesmez) 
1. 2X(X2 $X 41) —(2x-41)(X2 4-1) 
(X2 41x417 
, Xx? —1 


5 (x2 #x 41) 


*.y 


ys0>x2-1-0 x-İvex,--İ 


xs-—İisey-2 


xi ise ya 2 


3 





bulunur. 
Yanıt A 














—İ44Xx1520vx2—4x-—5 <0 için tanımlıdır. 


X2—4x—5(X4$1)(x—5) -0 x| 1 
Tanım kümesi -|(-i, 5| k j — j ş 


Tanım kümesi sınırlı olduğundan lim f(x) hesap- 
Xİ 


lanamaz Bu nedenle eğik asimptot yoktur. 


je — z2XKİ 


ON —x2 44x45 


TW) x0Ş$-2x44-0Ş$x-2 


x>2için Y2V—448*5 -3 glur, 





olduğundan doğru seçenek E dir. 


Yanıt E 














> Xx 1 düşey asimptot 


y - 0 yatay asirnptot 


Mw) 


—iİ—x2 


2-12 


> heryerde azalan 

















2 — 
) Gere v2) fonksiyonuna göre, f(0) değeri 
2Xx11 
kaçtır? 
A)—>2 B) —-1 Cc)0 D) 1 E)2 


(0) İx—1)2 six #1 fonksiyonuna göre, 


lim Lİ li limitinin değeri kaçtır? 
0 h 
1 3 
A B) — C)1 D) — E)2 
yo BŞ ) IŞ ) 


0<x< > , İ(sinx) - cosecx 4 cos2x fonksiyonu için 


f ğ değeri kaçtır? 





A)8 B) 43 c) 3Y3 
D) E)-3y3 
(0) fonksiyonuna göre, 
lim İNİ) nitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
xi X-İ 
ni 3 5 
Ae a <gö ge gi 
) ) Pı ) 5 ) z 








5 
(Xx) ix“ fonksiyonu veriliyor. f“(1) değeri kaçtır? 
kt 


A) -5 B)0 C)5 D) 10 E) 15 


f() — 8 4 1 fonksiyonuna göre, lim a kk) 
h—0 h 
limitinin değeri aşağıdakilerderı hangisidir? 


A2  B32 Ox DK Ex 


yi) El fonksiyonunun grafiğinin asimptot- 
X— 


larının kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (1,2) B) (1,1) 6) (1,2) 


D) (2, 1) E) (2,2) 


io) xl fonksiyonunun asimptotlarının kesim 
xt 


noktası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (1,1) B) C1,-1) 
D) (1,1) E) (1, -2) 


GC) (1,0) 


(0) — veri fonksiyonunun grafiğinin simetri merkezi 
X4 


A(—2, 4) olduğuna göre, (a * b) toplamı kaçtır? 
A) 12 B) 10 c)8 D) 6 E) 














10. HH) eri fonksiyonunun grafiği aşağağıdakilerden 
hangisidir? 
A) 





MN. İLASR, İK) < x2 — 2x 4 3 fonksiyonunda A(1,0) ve 
B(3,10) noktalarından geçen doğuya paralel olan 
teğetin değme noktasının apsisi kaçtır? 


A) 1 B) 2 c) > D)4 E)5 


12. Taban yarıçapır, yüksekliği 4r olan bir dik koninin içine 

“en büyük hacimli bir silindir yerleştinilirse, bu silindirin 
yarıçapı aşağıdakilerden hangisi olur? 

or 


3r 
Mr Sk Gg vb p 


13. Taban alanı 64 br? ve yüksekliği 6 br olan kare piramit 
içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindirin yük- 17 
sekliği kaç birim olur? i 


A)2 p) 2 o)3 D)4 E) 2x 





15. 














14. İx) > Xİ 4 ax2 4 6x fonksiyonu daima artan bir fonksi- 
yon olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı doğal 


sayı değeri vardır? 


A)3 B)4 G)5 D)6 7 





Şekilde y  f”(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x) 
fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 








fonksiyonunda m nin hangi değerleri için 


e x 
MX-Hİ 


ysx-i doğrusu bu fonksiyonun grafiğine teğet olur? 
4)C3,1) B) (2,3) O) (1,2) 
0) 1,3) E)(1,3) 


ys X» 4 1İ parabolününy—x—4 doğrusuna en yakın 
noktasının apsisi kaçtır? 


i İ 
Mz B- oz Dİ Ea 














TEST 29'UN ÇÖZÜMLERİ 








(X4-1.(X2 —2) 


1 ifadesi düzenlenirse 
2x41 
iç) K22XAX —2 eideedilir. 
2x41 
# (3x2 4-2x—2).(2x 4-1)—2.(X3 —2x 4x2 -2) 
(2x41)2 
x z Oiçin; 
#0) 212202) 2 olur. 
2. şim AS*Mİ-İS). geo) olduğundan, 


h—>0 h 


EY em a ie 





2. 1 ii 
0) —. 4—.—— 
Ge x-1 2 Şİx 
(yy 2.1, 
32 23 
şe ğlur, 
3 6 2 


3. f(sinx)  cosecx $* cos2x olduğundan, 





f“(sinx).cosx < — -cosx -(—2.sin2x) 
sin?x 


OSX 





: Cc N 
İ'(sinx).cosx —— z —Aâsinx.cosx 
sin”x 


(cosx ile sadeleştirilirse) 








f“(sinx) —— —A4sinx 
1 sin?x 
2 
sine 1 (İİ) sese 
2 Lİ 2 
2 


r0)--4-2 --Solur. 


Yanıt B 





ifadesi x - 1 noktasında f(x) in türevine 
x—>1 X— 


lim İİK) aydir, 
x—1 





(5 x < olduğuna göre, bölümün türevinden 
x* 
(X2 —2).(x 41)—(x2 -2).(X ki) 


Hal (x412 


Yanıt E E 2x.(X41)—(x2 —2)1 


(X412 


- 2X7 42X-x742. xT42x12 


(x412. (402 


14242. 


xzt1için f(1) TE 


5 bulunur. 
4 


Yanıt D 


5 
5. ip) | | Xİ XİX2Z.Xİ,Xİ. Xİ -xi5 
kei 


f(X)-15.x14 
f(0) 15 bulunur. 


Yanıt E 


.. fxsh)-fx) , 

lim <—— —f(x 
Bi h ©) 
(6) -— * 1 olduğundan, 
0) -—3xZelde edilir. 


Yanıt A 


X—2-0> Xx 2 doğrusu düşey asimptottur. 
lim #0) <2 olduğundan yatay asimptot y -2 
h—>x 

doğrusudur. 


kesim noktası — (X, y) — (2, 2) olur. 


Yanıt D 
e Yanıt E 














8. fe) #“#XZİ fonksiyonunda 
X*#İ 


xş1z0—>x-1 düşey asimptot 


X2 4x—1 | X#İ 
—İX2 Xx xXx yzx eğik asimptot 
————— ER m 


- x-İ içiny—İ olup 
A(-1 —1) bulunur. 


Yanıt B 


9. tx) < 2X£3 fonksiyonunda simetri merkezi A(-2, 4) 
2x4b 


olduğuna göre, 

x - -2 düşey asimptot 

y4 yatay asimptot 
xz-2için2(-2)*b-0Xb4 


lim (0) -4>2-4>a-8 olur. 
ha * 2 


Böylece, a sb 12 bulunur. 


Yanıt A 
10. ix) <a 5x1 düşey asimptot. 
x41 
, 1 i 
f”(X)-————— > heryerde azalan 
0) (412 
lim f(x) -0— yatay asimptot. 
Yanıt E 


11. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi 


5 bulunur. 


 A00, 10 
A8 2 


3-1 


Paralel doğruların eğimleri eşit olduğundan, t(x) eğrisi- 
nin türevinin paralel doğrunun eğimine eşit olmasi ge- 
rekir. 


f(00-3x—2-5>X- > apsisli nokta olarak bulunur. 


Yanıt C 








12. 


13. 














Cc 
Â Â 

ABC - ADE olduğundan, 
4r— h gi w 25 
a > her An—r.(r— rı) 
Silindirin hacmi -7r,?.h—4. Le .4.(r—r) 
z4r.r,2—4.r 
Türevi alınırsa; 
8r.r,—12r,2-0>8r.r,> 12r,? 

2r 

>r,z —olur. 
3 
Yanıt B 
E 
4 C 





Taban alanı: 64 br? ve taban alanı (kare olduğundan) 
a2-64—>a-8dir. 


Â Â 
ADE - ABC dir. 


lABIi 1BCİ 6 4 


Silindirin hacmi — ar? .h 


2 


2 
İŞ t6- | .h 


4 2 
-—n.(6-h) .h 
> (6— h) 


h değişkenine göre çarpımın türevini uygularsak, 


4 4 
5 x.(6-heç 7.2.(-1).(6-h).h0Oiçin 


denkleminin kökü için hacim maksimum olur. 
6—h-e2h 
3h-6 


hz2 olur. Yanıt A 





14. 





#0) —x8 4 ax? 4 6x fonksiyonu daima artan ise f(x) her 
yerde pozitiftir. 

0) — 3x2 4 2ax 46 > 0 olmalıdır. 

Bunun için A < O olması gerekir. 
A-(2a)2—-4.3.6<0 

4a2 — 72 <0 

4a? < 72 

a2 <18 


a-0,1,2,3,4 


Km yemem 


(Doğal sayı değerleri) 


5 tane 
Yanıt C 





(<4) O olduğuna göre, f fonksiyonunda x - 4 yerel 
ekstremum noktasıdır. (A, B ve E şıkları olamaz.) 
f(2)-O0vex-2 noktası f de çift kat kök olduğundan f 
fonksiyonunda x — 2 noktası büküm noktasıdır. 


Yanıt C 














16. 


17. 


x2 
MX 41 





vey x-— i birbirine teğet ise ortak tek nok- 
taları vardır. Eşitlenirse, 


x2 
nx #İ 


—x— İSXÖ—mxX2—mx4Xx-İ 





> (m— 1)x2— (m—-1)x- 10 
denkleminin tek kökü olmalı (A — 0) 
Az(m— 1)2 44(m— 1) <m?— 2ms144m—-4-0 


> m?42m—3-0>m--3veyam-idir. 
m 3 
m —1 


Yanıt A 


Bu noktada parabole çizilen teğet ile y - x— 1 doğru- 
sunun eğimleri eşittir. 


Parabolün x, noktasındaki türevinin değeri ys2x,dır. 
Bu değer y - X — 1 doğrusunun eğimine eşittir. 


yx— 1in eğimi 1 olduğundan 


41 
2x, -1 > xX,5 > olur. 


Yanıt D 























1. #6) in(cosx) #* x fonksiyonuna göre, 


f() ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1 —tanx B) 1 * tanx 
D)14 cotx 


G)1-—cotx 
E) -tanx 


2 
2. fx) 2) fonksiyonuna göre, f'(2) değeri kaçtır? 


A) -5 B-  C) -5 D-2 E) — 


3. Şi (sccx #cosecx) ifadesi aşağıdakilerden hangisine 


eşittir? 


sin x , cosx SİNX Oo COSX 








B 
cos?x  sin2x Cos2x  sin2x 
o —sinx Di COSX D) —sinXx o COSX 
cos”x sİin?x cos?x sİN?X 
E) -tanx — coix 
i 5 — diy P Tr 
4. yz cos8&x olduğunagöre, — ifadesinin x -— için 
değeri kaçtır? dx — 


A) —8* B) 0 G)8* D) 216 E) -216 


5. f(x) <in(i — cos?x) fonksiyonuna göre, f(x) ifadesinin 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


A) coix B) -2tanx 
D) —2cotx 


G) 2tanx 


E) 2c0ix 





a 


8. 


9. 


10. 


A) : B)1 








xin(i? —2) olduğuna göre, Y int 1 deki değe- 
y 28-1 vx 

ri kaçtır? 
A)3 B)2 oo D) -2 a 


İÇ) > 3x3 — 2x2 4 xix2 — Al olduğuna göre, (2) kaç- 
2 

tır? 

Z 


7 3 5 
A) Di B) 1 Cc) 5 D) mi E)1 


#0) — In(cosecx * cotx) olduğuna göre, f(x) ifadesinin 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) cosecx 


B) —cosecx G) secx 


D) —secx E) tanx $ secx 


f(x) — 2isivecosi) olduğuna göre, “(z) değeri kaçtır? 


A) —2in2 B) -n2 c)0 D)1 E)2 


(0, 2) aralığında tanımlı f(x) - x2 — 2x fonksiyonu için 
Rolle teoremini sağlayan Xx sayısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


5 3 37 
oz 
a E 





14. yim SİN2X—COSX yimitinin değeri kaçtır? 


xe? tan? x-sin2x 


C)1 D) : E)0 


tan2x — sin2x 


- limitinin değeri kaçtır? 
xn sinx—tanx 


A)O B)1 c)2 D)4 E)8 


Xi 


xe 
13. lim (2) limitinin değeri kaçtır? 
Xx 


Aje B) 2e C) e D) ve E) eti 
2x 
14, lim SİZ limitinin değeri kaçtır? 
xe g2X 4x 
A)İ B)2 c)3 D)4 E)8 


15. (6) -(X 4 2)2 4 3 eğrisinin hangi noktadaki teğeti 
y - 6x # 5 dağrusuna paraleldir? 
D) (0, 7) 


G) (1, 12) 
E) (1.11) 











16. İl) <3 43x2 $ nx fonksiyonunun x-4dö 
extremum, x - —2 de dönüm noktası olduğuna göre, 
n kaçtır? 


A) 5 B) -24 G) 48 D) 24 E) 48 


2 
17. iy 2 fonksiyonunun asimptotları (İ,2) 
t 


noktasında kesişiyorlarsa b aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) —2 B) -i Cc) D) 1 E)2 


18. vxeRiçin (4) ça 44x11 fonksiyonu 


artan olduğuna göre, a nın alabileceği tam sayı değer- 
lerinin toplamı kaçtır? 


A)-4 B) -2 G0 D)2 Ey4 


19. f(x) <x24 mx fonksiyonunun apsisi —İ olan noktasında- 
ki teğet denklemi y - 2x 4 n olduğuna göre,n kaçtır? 


A)-1 B)0 C)1 D)2 E)3 


20. ij x2Zixsd4veg()—x2—2x48 
fonksiyonları için (0, 1) aralığında ortalama değer teore- 
mini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


1 1 1 1 1 
A) — B) — Cc) — D) — E) — 
Iş BŞ 7 İç Ez 





MATEMAYİK ÇÖZÜMLÜ KİYAPÇIK 
































1. o #O) <İn(cosx)s x olduğundan, 


GOSX)" 
(cosx)” 
GOSX 


fo) i 


. —sİnx 





*İ 
COSX 


s-İianx #İ 


z1-— tanx olur. 
































Yanıt A 
2 to) in >) olduğundan, 
) (2X)'.(X— 1) — (2x) (x— 1 
Xİ, — 02 
(o) x-İ - (x—1) 
2x 2x 
x—i x—İ 
Fa  aX- 1) — 2x xt 
«-1y?” o X 
> 
x—1 Xx Xx-1 Xx 
> 1 
(0) 2-——— 
© x.(X-— 1) 
x2için,f(2) ilke m bulunur. 
2.1 2 
Yanıt A 
3. İlk) - secxs cosecx> * ENER 
COSx o SİNX 
üs 1”.cosx — 1.(cosx)” N 1.sinx— 1.(sinx)” 
cosix sin?x 
ij 0-—1.(—sinx) N 0-i1.(cosx) 
GOSX sin?x 
FIR pyunur. 
cos sin?x 
YanıtB 


ml a a m kA ln mak 


yz Gcos8x ise 


d : 
MV - sinöx .8-—8.sin8&x 
dx 





dy..g .COSBX .B -—8”cos&x 
dö 
diy -—8, (-sin8x).8-89. sinBx 
dl 
Bİ ari ik Ezel celil 
dx” 
xs2 için diy -8*.cos(8.2)-89 bulunur. 
2 di 2 
Yanıt Cc 
if) In (1 — cos?x) 
f(x) —In(sin?x) — 2in(sinx) 
0) -2 E 
sinx 
bp 22 
sinx 
f(X) <2 cok olur. 
Yanıt E 








xzIn(E-2) 

yz2ö-1 

 Y 

v.d, & 6 
& & çdoy A 

o e, Be 

İY gp 2 ag (a 
2 


tz1 için; 3.1.(17-2)-3.(1)-—3 olur. 


Yanıt E 














7. 00) -9x2—4x 4 1.İx2—A4l 4 (ix2—4l).x 


11. 


— 9x2 — 4x4İx2 — 4) — 2x2 


Yanıt A 


8. fp) zin (Cosecx 4 cotx) olduğundan, 


Fo (cosecx * cotx) 
GOSECX $ COX 


 GOSX 1 
sinx  sin”x 


1 COSX 


sinx o sinx 











,(cosx * 1) sinx 
sinğx || 14 COSX 


1 
-— ——-—cCosecx olur. 
sinx 


Yanıt B 


9. * f(x) > 2(simte059 olduğundan, 
f(x) — (sinx # cosx)".2(sin«cosx) nz 


— (cosx— sinx).2(inx*cos) In2 olur. 


xs için; 
2 ; 


Kİ) «(eos sin?) .2 > ine 12 
2. 2 2. i 


-(0—1).2'* .in2 
z-—2in2 bulunur. 


Yanıt A 


10. (0) -0 ve i(2) - O olduğu için, Rolle Teoremini sağla- 
yan en az bir nokta vardır. 


©) >x2— 2x 
10,2) aralığında f(x) — 0 yapan en az bir x değeri vardır. 
10022x- 2-0 
xz1 dir. 
Yanıt B 








lim SİN2x— cos8x 


«SE tanix-—sin2x 


YL 
sin——cos2r 





lim 2 BL belirsizliği olduğundan 
»E ianZk sin £ Uz " 
4 4 2 


U'Hospital kuralını uygulayalım. 


lim GOS?x.2 48 sin8x 


«SR Dtanx.(1 4 tan”x) — 2 cos2x 
4 


2cos ni 8sin 271 





2anZli * tan) -2c0s — 
4 4 2 


s- 0*40 0 o hulunur. 


Yanıt E 


..., tan2x— sin2x 
im m 
x-r sinx— tanx 
, tanon— sin2r 0-0 o 


z belirsizliği olduğundan 
sinr—- tanrz (o(0—-0 0 





U'Hospital kuralı uygulanabilir. 


2 tan>2x) —2c0s2x 
RK cosx— (1 4 tanix) 





21 #tarf2n)-2.cos2n 2(140)-2 


cosu— 1— tanrı -1-1—0 


-0.-0 bulunur. 
—-2 


Yanıt A 


























(Her iki tarafın In ini alırsak) 
1 Xİ 
Inyin 14) 
ee 


ny (x*1)in li * 2) (her iki tarafın limitini alalım) 
N ” 1 
- 1) 
yn ve gn İdil 
in) lim yiz ii Inj 14İ 
vk ve m se nz 


im esin (a) 
X— Xx 
im yze olur. 
Xx—m 


lim wsmnli ve 

X—0m 2x 

nli 2) 

A Aİ 
1 


x*İ 


lim 


X—5 


3 © belirsizliğidir. 


L'Hospital kuralı uygulanabilir. 




















 İ 1 
1 2) 0— — 
| 2x 2x. 
ZN 2x xi e 
* 
lim 2X im —2 şim 2 
Xx 1 Xx 1 X— d 
e) x102 X2420x41 
1 
2 2 
— jim —>X RX... lim XLA2X*İ Lİ 
Xi Xx Dx ex 2 
x242x41 
de (ein z 2) RU 
Xx 
lim (42) ze -e” -y8 olur. 
X—0 
2.Yol 
Xİ li A.C 
yim (2) iğ -e? dir. 
X—0 X 
ei im İİ (xs1) 1 
lim (2) g -e-y8olur. 
X—0 
Yanıt D 





15. 


16. 


— > belirsizliği olduğundan 
eg ıy2 


L'Hospital kuralı uygulanabilir. 


2x 
im 2 *İ. » — belirsizliğidir. Bir daha L' Hospital 





2x 
im 48“ 10 
xw 449 a 





2x 
- lim SE -— pim 1-1 olur, 
Xx Be Xa 


Yanıt A 


((x42)243 

1(X)-2(X4*2)dir. 

x sa noktasındaki teğeti y - 6x $* 5 doğrusuna paralel 
ise 

f(a) — 6 olmalıdır. 

fa) - 2(a *2)-6 

ar2-3 

azi 

azilisef(1)-(142)2-3-12 


(1, 12) noktasındaki teğet doğrusu, y - 6x # 5 doğrusu- 
na paraleldir. 


Yanıt C 


x - 4 ekstremum noktası ise f(4) - O olmalıdır. 
Xx - -2 dönüm noktası ise f(—2)-0 olmalıdır. 
f(Ç)x3mx246x$n 
1(4)-48m4-244n-0>48m4$4n--—24 
f(X)-6mx4*6 

((C2) -—12m46-0>—12m-—6 


1 
>ms— 


Mai nz -24>n-——-48 bulunur. 


Yanıt C 








18. 





EE a A A A 











OX —4x43 19. 


foj- ——— fonksiyonunda; 
ab 
b. : 
a&x4s-b-x0—x-——düşey asimptot 
a 


Ay b-—a 
a 

















Xx. —> eğik asimptot 
FE 
a 
2 
a 
Ni 2 
gı, ab* b 
2 
a 
(12) e Z ve b-—a olduğundan 
a a 20. 


a-—i,b-t1olur. 


Yanıt D 


(0) >“ —ax2 * 4x 4 1 fonksiyonu artan olduğundan, 


vxeR için f(x) > 0 olmalıdır. 
tw) 5 M2 *4>0OolmasıiçinA < 0 olmalıdır. 


A-(-2a)2—4.1.4<0 
4a? — 16<0 

4a? < 16 

a?<4 

—2<a<2 

a-—i,0, İ olabilir. 


O halde, a nın alabileceği tarn sayı değerlerinin topla- 
mi; 


—140$1-0 olur. 


Yanıt Cc 


İf)  xE 4 mx eğrisinin x - —1 apsisli noktasındaki teğeti 
yz2x*sndoğrusuisef(-1) - 2 olmalıdır. 
f0)0—2xsm 

(1(1)--24*-m-2 

mz4tür. 

İ) 5x2 44Xx>1((1):(1)2 441) 1-4-3 

ys 2x $n doğrusu fonksiyona (-1, —3) noktasında te- 


ğetiir. Bu nokta teğet doğrusunun denklemini sağlama- 
lıdır. 











ys2x*n 
—3-2.(-1)*n 
ns—i dir 
Yanıt A 
(e). ANK) 
ge gi)— a0) 
2x-1 6—4 
> —— 
2x-2 7-—8B 
xi 2 
> - — 
2x—2 — 
>-2X—1-4x-4 
>3-6x 
1 
>x--—— bulunur. 
2 
Yanıt E 











1. te) — exo olduğuna göre, f'(1) değeri kaçtır? 
X2 4x hi 


A)2 B)1 Cc) 0 D) -1 E) -2 


2. f(x) 3. dereceden bir fonksiyondur. 
f*(0) --4 ve f"(1) 2 olduğuna göre, f"(3) değeri kaçtır? 


A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E)8 


3. İ)xmx2—2x44 fonksiyonu veriliyor. 


lim 0-12) ., olduğuna göre, m kaçtır? 
»—2 x—2 
1 1 1 3 
Bİ HU Di D 2 
A) z B) 7 C) 5 )1 E) 5 


4. ix)x.Ix2— 161 fonksiyonuna göre, f(3) değeri kaçtır? 





A) -14 B) —13 GC) —12 D) -11 E) -10 
5.. İp) -2axZğsmx4n fonksiyonu veriliyor. 
13) — f(2) - 8 olduğuna göre, a kaçtır? 
A) -2 B)—-1 c)0 D) 1 E)2 
ax? —1 : 
6. (e) fonksiyonu veriliyor. 
X* 
f(1) - 2 olduğuna göre, kaçtır? 
7 3 
A)3 B) — o)2 D) — 
İŞ y: > E)1 











7. 


10. 


11. 


12. 


sin 6x --sin 2x 3 7 
-——————— olduğ ? (Gg) ğeri 
) OP Dİ olduğuna göre 2 değeri 
kaçtır? 
A)—2 B)0 C)1 D) 4 E)8 


Tanımlı olduğu değerler için (Xx) -V2x47 


gix) - x2 4 3x #1 olduğuna göre, (gof) (x) fonksiyonu- 
nun Xx — 1 apsisli noktadaki türevi kaçtır? 


A)—3 B) -2 c)0 D)2 E)3 


(x) > x. IxZ — 4l fonksiyonu için 1(4).f'(1) çarpımının 
değeri kaçtır? 
A) 6 B) -44 Cc) 44 


D) 46 E) 48 


İ:R>ER, İ() > xİ * 1 olduğuna göre, (f)'(2) değeri 
kaçtır? 


1 2 1 1 
Ayi B) Z Gi 
) —5 13 13 8 meg 


2x 
lim |) limitinin değeri aşağıdakilerden hangi- 
Xİ j 


sidir? 


A) e! B)e? C)es D) e 


lim x>X limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
x—0 


Aje B) - c)0 D) 1 E) -1 











13. lim —” limitinin değeri kaçtır? 
xw g/'* 

1 1 1 

gp ge e ee 

) 3 ) Cc) ) l ) 5 


Tİ 
sin— — cos nx 


14. lim— limitinin değeri aşağıdakilerden 

x»—2 . Tr 

sinnxX -cos—X 

2 19. 

hangisidir? 

Tr 2 
A) — B) Ge D)0 E)1 

2 Tr Ni 


2 
15. fe) e eğrisinin x - 1 apsisli noktasındaki 
* 


teğetinin y - x * 2 doğrusuna paralel olrnası için a kaç 


olmalıdır? 
A)-4 B) —3 Cc) -2 D)-1 E)0 
16. İ(x) - xs ax2 4 bx $ 2 fonksiyonu x - 1 noktasında 20. 
x eksenine teğet olduğuna göre, a kaçtır? 
A)— B)—2 Cc) —1 D)0 E)1 
17. iÇ) xe Wi Li fonksiyonunun 
x 


x - 4 de ekstrernum noktasının olması için m kaç ol- 
malıdır? 


A)-5 B)—5 Cc) —9 D) -12 E) —15 





e e 





Şekilde y > 4 — x2 para- 
bolü verilmiştir. OABC 
dikdörtgeninin B köşesi 
parabol üzerinde, A ve 
C köşeleri ise eksenler 
üzerindedir. Buna göre, 
OABC dikdörtgeninin 
alanı en çok kaç birim- 
karedir? 





4V3 


)“3 pas oss 0& p 
3 y3 


yz 246X418 eğrisinin grafiği aşağıdakilerden 
hangisidir? 





Şekilde y > f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) x>5 için f(x) azalan fonksiyondur. 

B) (<3, 0) aralığında f(x) artandır. 

GC) (0, 2) aralığında f(x) artandır. 

D) (2, 4) aralığında f(x) sabit fonksiyondur. 


E) x - —3 noktasında (f(x) fonksiyonunun minimumu 
vardır. 














TEST 31İN Ç 

















(0) cal için, 
(1X2 —x—21).(X2 $Xx) —(x2 #x)'İx2 —x—2 
(x2 #x)2 
(2x 41)(X2 4x)—(2x 41)ix2 —x—2) 
(x2 4x)2 


ft) 


Yanıt E 


3. dereceden bir fonksiyonun ikinci türevi birinci derece- 
den fonksiyondur. 


TO) <mxndir. 
(10) -n--4 
f()sm4sns2> m 6bulunur. 
1(X)-6x-— için 
-118):6.3—4-140lur. 
Yanıt B 


lim 10) NE) eçoy air. 
»2 X—2 
İ() <mx2— 2x 44 ise 
ft) <2mx-2dir. 
f(2) < 4m — 2 - 4 olduğundan 
4m-6 


mz ii bulunur. 
2 


Yanıt E 


tx) x.ixZ — 16İ fonksiyonunda 
x3içinx? — 16-9— 16 - —7 olduğundan 
İG) 5x (16 — x2) 
İ(X) -—x3 4 16x bulunur. Buradan 
(9) -—3x 4 16 elde edilir. 
X <3 için #(a)s 3. (3)2 416 --11 bulunur. İ 
YanıtD 





İ(X) — 2ax2 #mxsn ise 

(0) -4axsmdir. 
x-3için((3)-4.a.34m-12as-m 

xz2 için ((2)-4.a.24m-8a4m bulunur. 


13) — ((2) - 12as-m— 8a—m-8 











4a-8 
a-2olur. 
Yanıt E 
< 
0) 2 — olduğuna göre, bölmenin türevinden 
X* 
im ! — 2. * 
"og - (ax2-1)' (x 4 1) — (ax2-1). (41) 
12 
00) (2ax) (x 4 1) (a —1) bulunur. 
x1? 
X 5 1için #(ı) 22-2 (a1) 
2 
2- 4a—as$1 
4 
8-3as*1 
a olur. 
3 
YanıtB 
(6) Bike siniz fonksiyonunun pay ve paydasına 
COSEX $ COS2X 
trigonometrik dönüşüm bağıntısı uygulanırsa; 
(0) - 2sin(4x).cos(2x) o sinâx 
2co0s(4x).cos(2x) Oo cosdx 
İ(x) — tandx isef'(x) - 4. j 
cos4x 
Male 1 1 
x—içint()-4—————-4, 
” cos/al) cos) 
4 
ge dk A ele 
8 çay 
Yanıt D 














10. 


©) 2x147isef() 2 
2X47 





gl) -x243x 4 1iseg(X)-2x43dür. 


(g01)0x) - gi) . 


(9 (10) < 2.V2x4743 olduğundan) 


2 
ws lEv2xi743). 
(g0) 0) -| KAM 


x Tiçin, (0011) — pv214743). 





1 
vV2.147 





(900) (1) - (2.3r3).—- 25 3 bulunur. 


1 
3 


Yanıt E 


(0) x.ix2 -4l fonksiyonunda 
Xx-4>X1(X)-x(X2—4)-x3—4x 
Xs1>İ()>x( 2 44)-—x34 4xolur. 
xz4>f()-3xX2—4 >f(4)-44 
X2İ2f(0)-—3x244> ((0)-1 
114).((1) 44 bulunur. 
Yanıt Cc 


(XxX #1isef(x)-3x2 


Ye yL İ 
(F ) (Yo) “Ta dir. 





2-X3541>5x9-1,x-İ1olur. 


1 
t() 





(FE) dır. 


(Ye) — 


l bulunur. 
3.1 


wa 


Yanit Ç 

















N x- 1 öl a SALMLI 
11. tim > 1 belirsizliği çıkar. 
xx |X 41 





2x 
(7) bl dn İİ 











-ebuj se |et 
X#İ 
In 2) 
X#İ 
ze İ olur. 
2x 
si 
Ox im X41 
lim Ç 7 -ex»>> İ olur 
xw NX Kİ 2x 
Li 
in 
jim kk 9 belirsizliği olduğundan. 
Xx ad 0 
2x 


L'Hospital uygulayalım. 














lim zl 
X>30 EN Xx 1 1 
2x ç) 
EN 
Sin (10(x-1) — 1n(x41)) z im XLİ Xx*1 
Xx 13: — 1 
G) 2x 
XHİ-Xx41 2 
2. 2. 2 
— lim —X lim — lim —X z-d olur. 
Xx MİN >. 1 2.4 
2x5 2 
O halde; 





Yanıt D 




















12. limx>* — 09 belirsizliği vardır. 


x—>0 
X 
im SÖ im ei 
x—>0 x>0 
(>) 
ime 
x>0 
lim me 
g0 
inx 
lim — > — — belirsizliği elde edilir. 
x>0 i © 
5x 


L* Hospital yardımı ile kuvvetin limitini alır daha sonra 


ipi 


e" nin kuvvetine yazarsak, 








üm İD im İİ im 
x»0 İ. x>0 x»0 İİ. 

5x ÇE z 

Ex 5x 
2 
- lim “> jim -5x 
x>0 x>0 
zObulunur. 
O halde; 
lim xÖ* - e” - 1eldeedilir. 
x—0 
Yanıt D 
13. N 
lim İK. 4 belirsizliği olur. 
X—mw 7x e 
e 
L'Hospital yardımı ile 
lim X .fim(79 jim. 7 -0 bulunur. 
X>mw 7x KEİ: Xx 7x : 
e (e) e .7 
Yanıt C 




















14. PA ZE 
sin —— cosnx EEE 
x 








lim — 
—2 . 7 sİN27I * Cos 
sin $* cos —-xX 
2 
ii 2 GbimdE 
04(4) -1 


(0) 
Not: m belirsizlikleri yoksa L* Hospital uygulana- 
© 


maz. 


YanıtD 


2 
15. (oy X —&X * 3 eğrisininx 1 apsisli noktasındaki te- 
Xx*İ 


etinin eğimi, y — x * 2 doğrusunun eğimine eşit olma- 
lıdır. 
yx s2 doğrusunun eğimi 1 dir. O halde; 


f(1) 1 olmalıdır. 


fa) (2x — a) (4 Y— (Z—-axı3).1 


x17 
esi için #4) < 2- a) (14 9)—(1—a43) 
(441 
, 4-2a- (Cas) 
Ni 4 
4--a 
a--olur 


Yanıt A 


16. f(x) -x3 sax? sbx # 2 fonksiyonunun x — 1 noktasın- 
daki değeri O dır. Yani f(1) — O dır. 


H)zisasbsı2-0>asb--—3olur. 


Ayrıca, (Xx) — x3 sax? 4 bx #2 fonksiyonu x - 1 nokta- 
sında x eksenine teğet ise bu noktada fonksiyonun tü- 
revi O dır. 


((0)23x2 42axsb 
1(1)-342aşsb-0>2a4b--3olur. 
as-b--3 
2asb--—3olduğundana-0,b -—3 bulunur. 
Yanıt D 











18. 


17. e) x4(m- 1x fonksiyonunun x — 4 de 
X*2 


eksiremum noktasının olması için f'(4) —- O olmalıdır. 
(2x4 (m- 10x42) — pe (m— 1)x) 
(x* 22 


ft) 


Ma) ii 


0 


42 4 6m— 12— 4m-—0 
30 #2m-Oisem-—-—15 bulunur. 


Yanit E 





B noktasının koordinatı (x, 4 — x2) dir. 
ABCO dikdörtgeninin alanı A(x) — x.(4 — x2) olur. 


A(x) -—x $* 4xin en büyük değeri A(x) <0 olduğu nok- 
tadır. 


A()-—3x2 44-0 
xs > bulunur. 
v3 


A(x) —x3 # 4x fonksiyonunda 


zina İs 3... edeeğilir. 
ve Aİ ayva aşa “esd 
Yanıt E 





19. 














2 2 
yaVx A —1 


olduğundan yx-s3vey--x-— 3 fonksiyonun grafi- 
ğinin eğik asimtotlarıdır. 


yzOiçin X43)21 


/ / 
x*3-1 X*3-—İ 
xz—2 x-—A 


Grafik x eksenini (—2, 0) ve (-, 0) noktalarında keser. 
y negatif değer alamaz. 


ya 24 6x48>0dir. 





Yanıt C 





A) x>5isef'(x) > 0 olduğundan f(x) artandır. 
B) (-3,0) aralığında f(x) > O olduğundan f(x) artandır. 
GC) (0,2) aralığında f(x) < O olduğundan f(x) azalandır. 


D) (2,4) aralığında f(x) - —2 olduğundan f(x) doğrusal 
fonksiyon olması gerektiğinden sabit fonksiyon 
değildir. 

E) x-—3 noktasında f(x) -Ovex<—3içinf'(x) > 0 
x <-3için f(x) <0 olduğundan f(x) in minimum nok- 
tasıdır. 


YantE 





a 


Pp 


 A)6I. 28 





3Xx4Kİ, x<1İ 
O) Jax? b, 1<x<2 
3 


mx tn, x22 


fonksiyonu R de türevli olduğuna göre, n kaçtır? 


9 3 5 7 
AYI B) 5 ©) 5 D) 5 Eke 
ERER, 
(0)-x9 —İx ile tanımlıdır. 
lim a kl limitinin değeri kaçtır? 
x>1 X-İ 
A)o B) İ 0) 1 Dp) 2 E 
2. > )8 


f(x) -x2 — 4x içinx 22 olduğunagöre,fİ(x)inx-—3 
noktasındaki türevinin değeri kaçtır? 


i 1 
A) -2 B) z Gİ D) > g2 


(0) -1-4x olduğuna göre, lim İ“İZİ2) iimitinin 
il x—>2 2 
değeri kaçtır? 


1 1 1 


A) — 
212 


yz (2x * 16 olduğuna göre, —- ifadesinin eşiti 
şağıdakilerden hangisidir? dx 


B)6!,27 
D) 6!. 25 


C) 6! , 26 
E)6!.29 








6.  İ()-x2 İx! -2x41 olduğuna göre, 


f(1) ifadesinin eşiti şağıdakilerden hangisidir? 


3 17 
A)-2 B) -——— Cc) ——— 
16 5.Y16 
—18 —19 
D) E) — 
5.V16 5.V16 
yz2t? -2 
7. i-xi olduğuna göre, 
x-2Uu41 
> ifadesinin u — O için değeri kaçtır? 
u 

A) 36 B) 24 C) 18 D) 16 E) 12 


8. f(x) - arccos(sinx) olduğuna göre, f(n) ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir? 


5 
A) — 
İz 


9. yf(x)e sesin 2) olduğuna göre, f“(2) değeri kaçtır? 
Xx 


10. yy 


xs —t41 


t - 1 için değeri kaçtır? 


A)6 B4 o C)3 D) 5 


| olduğuna göre, e ifadesinin 








B2 O) > D) 1 E) > 


1 


| 
BYE 








1. 


12. 


13. 


14. 


15. 


EN m E.G SN AE 





fo)-Üxsiİx olduğuna göre, f(1) kaçtır? 





1 1 
a, B) > C 
2 2.328 ) 221 ) 2.718 


1 1 
D) iz E) DEE 


f(x) — In(arctan(2x * 1)) olduğuna göre, f(x) ifadesinin 
eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


1 
A) ————— 
) arctan(2x *1) 


2 
B) arctan(2x 4-1) 
o) KA e EO 
(14-(2x 41)2 |.(farctan(2x #1) 
1 


2 


gp ———————— 
(14(2x 41)2 1.(arctan(2x #1) 


SİNX — COSX 


limitinin değeri kaçtır? 
ŞE tanx — 


E) 


wi 1 1 v2 
) 2 2 4 


2 
N —2 AN i 
lim Ze limitinin değeri kaçtır? 
X5 Y5x42 —3 
14 14 
A) 54 B) 27 C) D)2 E) > 





Xx 
lim | 2*—İ | limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
x—el 2x41 


M4 OB Ge D-e EZ 





16. 


17. 


18. 


19. 


20. 








lim x* limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
x—0 


A)-1 B)0 Co) 1 D)e E) - 


0) > a(x3 — 2x2 $ x)3 fonksiyonunun x — 2 apsisli nok- 
tasındaki teğeti y — 2x s 15 - O doğrusuna paralel oldu- 
ğuna göre, a kaçtır? 
1 
A) — 
go 


e) gol ms Be 


y—x2 — 5x 4 6 parabolü üzerinde alınan hangi nokta- 
nın koordinatları toplamı maksimum olur? 


Ml Re) 


a 0) (2,14) 
D) (-2, 12) 


E) (2, 16) 





Şekilde grafiği verilen y — f(x) fonksiyonu için aşağıda- 
kilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1<x<3içinf()z0Odır. 
B) x<-içinf((X)>Odır. 

C) x>3içinf(x) <Odir. 

D) f(-2)-0 

E) -2<x< 1 için f(x) artandır. 


HAR, İ(x) — 8x3 — 15x2 — 36x ş 60 fonksiyonunun 
yerel minimum değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


E)— 


A) -14 B) -12 Cc) -10 D) -9 











TEST 32'NİN Ç 











LU KA1,X<İ 
fx) a 4b,1x<2 


mÖsn,xE2 


fonksiyonunun R de türevli olabilmesi için Xx - 1 ve 


x - 2 apsisli noktalarda sağdan ve soldan türevleri eşit, 


x <1 ve x - 2 apsisli noktalarda sürekli olması gerekir. 


(49) -f(19) 
2a.1-3 


3 
a-— 
2 


lim f(x) lim f(x) 


x—1* x>17 


a.iğsb-3.141 
asb-4 


Mei b da2 
2 2 


DA 


t(2*) -f(2) 

3m22 -2a.2 

3mza 
3 ö 

3m-— (a - —olduğundan 
5 ( Ee ) 


1 
m - —olur 
2 ğ 


lim f() > lim f(x) 


Xx2* Xx>2” 


m.234n-a.224b. 


Yanıt B 


2. İk)sxİ'-yXolmaküzere; 


im 6) — Me 
Xx— 


x>1 


Fi) dir. 


0) Bi —— 1 .İ olduğundan, 
2 Şx 


X 


1 1 


x1için,f()>3.17—-.— 


2 yi 


Yanıt D 


İ(x) xx2 — 4xvex>2 olmak üzere; 





yl e ei 
Ye) > yi 


Xo 

((—3) —x, olsun. 
—4X,2-3>X,2—4x,13-0 

>Xx,z1veyax,z3 


x>2 olduğundan x, —3alınır. 


(Fİ) İ gi 
O halde; (f ) (-3) m) dür. 


İ(X)5x2— 4X>f(0)22x-—-4 


>1(3)-2.3—4-2dir. 
1 1 
F1(-3))- —— olur. 
(Cc) Fa) “2 
Yanıt C 


f(x) > 1— vx olmak üzere; 


lim w-K)., fe) dir. 
»—2 x—2 


— Me olduğundan, 


e ALM 
Kk 2 


w(-a 


1 
x— 2için;f(2) -— — olur. 
22 


Yanıt A 


— (2x * 1) olduğundan, 
ys6.(2xx1P.2 
y-6.5.(2x41).2.2 
y”-6.5.4.(2x4108.2.2.2 
y4-6.5.4.3.(2x41)2.2.2.2.2 
y)-6.5.4.3.2(2x41).2.2.2.2.2 
yel-6.5.4.3.2.1.2.2.2.2.2.2 


— — ——— 





6! 2 


O halde dr. 6! .2İdır. 


Yanıt C 











6. 


8. 





5 2. 
FOX. VÖ-2x41 ez air. 


GÖ -2x41 Yy 


5 ii 
x- -tiçin;((1)--2.V-14241 a 
5 
N(-A14241)9 
5 
22 | 
e 1 tr 








o s2s1 





Yanıt E 


olduğundan, 


Ks (4). (82) .2olur. 
Uus0>x-2U4*1-2.04$1i-i1dir. 
XxXz151-xX-13-idir. 
xzivetz- 1 olduğundan, 
4.1).(3.13).2 
4.3.2 


(40). (32).2- 


z24 dir. 
Yanıt B 


(XX) - arccos (sinx) olduğundan, 
(sim) o Gosx 
M1 — (sinx)” V cos 
Ka 
COS”X 


Tw) 5— 


GOSX 
olur 





İcosxi 
Ohaldex — niçin; 


ir ME e idir. 


fn) -— 
a) icosnl Hi 





Yanıt D 














9. 


10. 


11. 








Yanıt A 


Yanıt B 


o) -T xAvXx —(x4vx)v3 olduğunagöre , 
Hoja yda 





)olur. 


2x 
tiçin a) L(As0)p 1 
xztiçcinf —2(141)3 .J142 
çin 0) İL a.f1s1) 


-1.di) 
dil 7 


bulunur. 





Yanit E 

















12. f(x) —In (arctan (2x * 1) ise 
16) > (In (arctan(2x41)))” 


il . (arctan(2x * 1) 





” arctan (2x * 1) 

z , i .(2x41YX 
arctan(2x 4 1) 14(Xx41)2 

— 1 1 2 





© arctan (2x #1) eek 2 


Ni 2 
11 4 (2x * 1) larctan (2x 4 1)) 





Yanıt E 
Tsi eek, 9 belirsizliği vardır. 
x—E tanx—i 0 
4 
L'Hospital yardımı ile 
lim SİN — COSX lim (sinx— cosx)” 
x—E tanx— 1 Xx (tanx— 1) 
4 4 
v2 v2 
lim COsx # SİN e 2. Ke 
wE 4 2 2 2 
a İ* tan'x 
Yanıt B 
x —25 0 
14. lim ai ii belirsizliği vardır. 
NV 5x 42 —-3 
U'Hospital yardımı ile 
2 2 İ 
lim —X-2 . im G2) 
Xx35 3 ” x5 : 
i 2/ 3 
5x2 -—3 G/5x 42-3) 
- lim — 
x—25 1 
———5 
2 
3.(5x42)3 
2 
li 6x (5x -2)3 
x>5 5 
2 
| 6.5(27)3 
5 
-54 bulunur. 
Yanıt A 











N 2x-1 i 5 Dz 
15. lim (21) —t belirsizliği 


lim | Zİ İ-tim| 14 <2 
xl 92x41 xXx 2x1 


şeklinde yazılırsa , 








lim (4-4 f())ala) < gri “ais 
pe 


olduğundan; 


Xx x 
lim | 2X—İ | -imf/14 —2 
xo| 2x41 xx 2Xx41 


üm, 2 -) 1 
era? /-g-1-.— olur. 
e 











Yanıt E 
ix 

16. - El 

lim X*— im SÜ im “> ime” 

x>0 x—0 x>0 x—0 

im Im 
x0 İ 
-e X olur. 
ÇE 
im İX ,- belirsizliği vardır. 
x—0 2 so) 
Xx 
U'hospital yardımı ile 
1 
inx)” — 
jim İN jim (im). im —X - im -x-oglur, 
x»0 1 x—0 5 x>0 İ x0 
XxX aş 
Ohalde; 
im in 
x0 1 
lim xe * —e9-1bulunur. 
x—0 
Yanıt c 


17. 


18. 


1) - a(x3 — 2x2 4 x)3 fonksiyonunun x — 2 apsisli nok- 


tasındaki teğeti y — 2x 4 15 - O doğrusuna paralel ise 
fonksiyonun x — 2 apsisli noktadaki türevi, doğrunun 
eğimine eşit olmalıdır. 


y -2x— 15 doğrusunun eğimi 2 dir. 

O halde; f(2) - 2 olmalıdır. 

0) -3a.(X3— 2x2 4x)2.(3x2— 4x41) 
xz2içinf(2)-3a.(8—84:2X.(3.22—4.2$1) 
2-3a.4.5 

2 -60a 


asl bulunur. 
cal) 


Yanıt A 


y—x2— 5x # 6 parabolü üzerinde alınan 
P(x, —x2 — 5x 4 6) noktasının koordinatları toplamı 
X#(2— 5xX46)-—x2— 4xş6dır. 
T(x) -—x2 — 4x 46 nın maksimum değeri 
Tx) in sıfır olduğu noktadadır. 
T(X)2-2x— 4-0,x--—2 bulunur. 
x-—içinys—(-2)2—5(-2) 46 

s-—1410ş6- 12 elde edilir. 
O halde istenilen nokta (<2, 12) dir. 

Yanıt D 











19. 


20. 





f(x) fonksiyonunun grafiğinden x > 3 değerleri için f(x) in 
artan değerler aldığı görülüyor. O halde f(x) > O olma- 
lıdır. C seçeneğinde ise x > 3 için f(x) < O verilmiştir. C 
seçeneği yanlıştır. 


Yanıt Cc 


İ(x) > 8x5 — 15x2 — 36x 4 60 fonksiyonunun ekstra- 
mum noktaları f(x) in sıfıra eşit olduğu noktalardır. 


İG) 24x2— 30x— 36-0 
4x2 — 5X— 6-0 
(4x 4 3).(X— 2)-0 


e 2 , X2olur. 
4 


f(x) için aşağıdaki tablo düzenlenirse 





maksimum minimum 


Xx z 2 noktasında fonksiyonun minimum değer aldığı 
görülür. 
x-2için(2)-8.23— 15.22 36.2460 
-64— 60— 72:-60-—8 bulunur. 
Yanıt E 





























1. 2x > olduğuna göre, f(1) kaçtır? 


x) — iri 


A) 13 B-12 Get Do E- 


2.  İfx) 





i fonksiyonu için f(x) ifadesinin eşiti aşağı- 
gsinx 


dakilerden hangisidir? 
A) 3-5in, (cosx) .In3 

B) 3“in. (-cosx) 

C) 3-sinx, (-cosx) . logge 
D) 3-sinx ; (-cosx) .In8 


E) 3-sin, (cosx) . logge 


3. f(x) < arctan(x3 4 x—2) olduğuna göre, f(0) kaçtır? 


1 1 1 1 
A) 5 B) a Cc) 3 D) Li E)1 


4. (e sixax olduğuna göre, f(1) kaçtır? 
A) 6y2 B) 3y2 


5. ix) <in(cosyx ) fonksiyonu için f(x) ifadesinin eşiti- 
aşağıdakilerden hangisidir? 











o tanyx tanyx —tanyx 
A) K B) R Cc) y Kk 
tanyx -tanyx 
D) 5 k E) i İP 











10. 


xt? tl 
yzti #1 | 


olduğuna göre, v ifadesinin t - -i için 
X 


değeri kaçtır? 


1 
A)—2 B) -1 C) 5 D)1 E)2 


f(x) > x> olduğuna göre, (1) kaçtır? 


A)4 B)3 G2 D) 1 E) > 


Aşağıdaki fonksiyonların hangisinde x — 3 için türev 
vardır? 


2X, X<3 
A) ey Xİ Xİ Bi toyda, x-3 
2x—1, x23 
Xx? -9,x>3 
3x, x<3 6x—B, x<3 
O) >), D) (xw) 
Xx“, Xx>3 X2 41, x23 


9x, x<3 
E) (ww) i 
Xx“ 43X, x23 




















x3 $ y2 — 2x2y — 4y $ 4 - O bağıntısı ile tanımlanan 
yz f(x) fonksiyonunun (1,1) noktasındaki teğetinin eğimi 
kaçtır? 


1 1 1 3 2 
—— B) — Cc) — — — 
A) 2 ) 5 ) yi D) 5 E) z 














11. (0, 3) aralığında tanımlı 


3 

X 
(X2——4x-—-6 
() 3 X 


fonksiyonu için ortalama değer teoremini sağlayan X 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 





Mt BM Oy 7 Beyz 
sin2x o. . — 
12. lim limitinin değeri kaçtır? 
0 x2 —2x 
A)-3 B) -2 C) —1 D) 0 E)1 


13. İ(x)x. arccos(x2) * 1 olduğuna göre, f(x) aşağıdaki- 
lerden hangisine eşittir? 














A) arccos(x2)— — 
y1i-xi 

2 
B) ebe yakı 
1—x 

G) arccos(x? ) — — 
1—x2 

D) arccos(x> ) — 2 
1—x2 

3 

E) arccos(x> )— Xx 
1—x 


2 
14. üm | 228 2X—İ | ömitinin değeri kaçtır? 
7 sn? (-2) 
2 
2 
A) OB oo D)2 E)8 








15. 


16. 


17. 


18. 





(©) — gö fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) y B) 





f(), (1, 32) aralığında azalan bir fonksiyon olduğuna 
göre, aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi aynı aralıkta 
azalan fonksiyondur? 


A) 3 — ff) B) TE C) 10) — 3x2 


D) -1x) E) 4x3) 





Şekilde y — f'(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) xs-6dafnin yerel maksimumu vardır. 

B) f(-4)-0 

C) x5 noktasında f nin dönüm noktası vardır. 

D) 5 <x <6 aralığında f nin dönüm noktası vardır. 
E) x>6içinf(x) <Odır. 


f(x) — x9 4 (a — 2)x3 — ax — 10 eğrisinin dönüm (büküm) 
roktasının apsisi —2 olduğuna göre, a kaçtır? 


A)-4 B) -2 Cc) 2 D)4 E)6 





























TEST 33'ÜN Ç 





ZÜMLE 











#6) 2X7 olduğundan, 
x-2 


(Bölümün türevinden) 


2(x-2)-(X47)4 o -1 











(W) olur. 
x— 27 x— 2)” 
X z 1 için; 
A 
4-2 
Yanıt C 
fx) sie SİX olduğundan, 
gin 
1(X) -(sinx)". in3 , 3“sin 
-3İm. (-cosx) .in8olur. 
Yanıt D 
İ(x) — arctan(x3 - x— 2) olduğundan, 
in 2 
“iğ m e e İL 
1* (Sx— 2) 14 (Sex- 2) 
x -Oliçin; 
440) kl BL 
14(040-27 ” 
Yanıt A 
f(x) Vx 4x olduğundan, 
1 1 
mi3 
fo) 2 Ge) X olur. 
2 İxayx 2 Yxeyx 
x için; 
14 ui — 
ro)sl Sl 2 8 M2 
2Yi41 242 W2 8 
(v2) 
Yanıt E 





5. fx) —In(cosvx) olduğundan, 


sim... 1 
(cosvx)” 2 fx 


O) 
cosvx cosyx 





Yanıt C 


2 
6. xei-te1 olduğundan, 


yat *1 





Yanıt B 


7. o İ(x) -x> fonksiyonunda iki tarafın In'i alınırsa, 
In(f()) — Inx> 


In(f(x)) < 2x. Inx (iki tarafın türevi alınırsa) 
m 


çarpımının türevi 


Tİ 2 ia2x.l 
Hx) x 


f(x) — (2inx - 2). f(x) 
)z(2.Inxs2).x“olur. 
xziiçin;f(1)-(2.In1 s2). 12 
-2.1-2dir. 


Yanıt C 

















10. 


“ Ohalde;— — — 
2 


Türevinin olabilmesi için x < 3 noktasında sürekli ve 
sağdan, soldan türevlerinin eşit olması gerekir. 


D seçeneğindeki f(x) — x<3 
X #İ, x23 


fonksiyonunda 
lim #(x)— lim f(x) 
x33- x—3* 
lim f(X)-10 
Xx337 


lim f(x) 10 olduğundan?( x) süreklidir. 
x43* 











"ez 6 ,x<3 
2x, x28 
1(37) -f(39) olduğundan f(x) in x — 3 için türevi vardır. 
Yanıt D 
-4 
ji la sak). cidiğündel; 
Visvx 
— z 
94 (Ek) (Va) 
LE 
— 2” 
z ” e 
ix 2 Ytayx 
e 
x- GAlçin; (64) Sİ 1 28 
14V64 2 Yisya 
EN 
—-1116  —1 
s— —.— olur. 
g9 2 83 ».g 
Yanıt D 


Xİ #y2 — 2x2y— 4y 44-0 olduğundan, 
y 


3X —Axy 
2y—2Ğ—-4 


e, 
& Fy, 


x-1vey- için aldığı değer (1, 1) noktasındaki teğe- 
tinin eğimini verir. 





Yanıt A 











11. Ortalama değer teoremine göre, 


İ(b) — Ka) 
—a 


fa,bjaralığında —f(c) 


eşitliğini sağlayan en az bir c değeri vardır. 
(3)-9— 12— 6-9 

0) --6 
f()>x2—4>xzciçinf(o)-c2—4olur. 


(9-0). 


4 
3 
e 2-45 1-2-4 02-3 
cz*yY3dir. 


(0, 31 aralığında e & V3 olur. 
Yanıt B 


12. 





lim -SİN2X. . SİNO 0 belirsizliği vardır. 
x0 2 -2x 0-0 0 

L'Hospital uygulanırsa (Payın ve paydanın ayrı ayrı tü- 

revleri alınırsa) 


üm 2c0s2x z 2.cos0 254 olüR 


X0 2X—2 2.0-2 —2 





Yanıt C 
13. f(X) —x. arccos (x5) # 1 olduğundan, 
MR 
çarpımının türevinden 
(Xx) 1.arccos ©) *X. > 
1 (2)? 
2 
f(x) < arccos GE) — olur. 
1—x 
- Yanıt B 


— gr 





14. 


15. 











üm | cos”2x—1| cosn—i 1-1 
xi sins -Z) sin*(0) X 





> O belirsizliği 
0 
2 


vardır. L hospital uygulanırsa 


im 2c0s2x. (-sin2x).2 - lim o <2Sin4x 


xs3 | 2sin - 2 . cos - 2) yy SEX — 7) 
2 2 2 2 





 ZSİN2E A0 belirsizliği 

sin0 
Belirsizlik kalkmadığı için bir kez daha L* Hospital uygu- 
lanırsa; 


im ———<.. e. Adir. 
xi 260S(2x-1) 2 cos0 2.1 
2 


Yanıt B 


yla) se fonksiyonu; 

1. yol 

(sy g-x fonksiyonunun türevini O yapan x değe- 
ri ekstremum noktasıdır. 

ye“ > yi(2x— Ye“ <0 

2X-4-0 

x-2 


e vd 
Azalan Artan 


yerel min. 





Xx-2>ye7 42-8 

(2,e) yerel minimum noktası 
x-0>ye91 

(0, 1) noktası y eksenini kestiği noktadır. 
O halde grafik; 





olur. . 

Il. yol 

X-0>y-e9-1 

x-2>y-e“-*-e- olduğundan 

fonksiyon (0,1) ve (2,e-1) noktasından geçer. Bu nokta- 
lardan geçen sadece D seçeneğindeki grafik olduğun- 
dan yanıt D dir. 


YanıtD 











16. fx) azaldıkça —, 4(x), 0) 
a) 


fonksiyonları artar. O halde cevap B, D ve E olamaz. 
x arttıkça x3 artacağından cevap A da olamaz. 


f(x) azalan ve x arttıkça —3x2 azalacağı için (1, 32) ara- 
lığında f(x) — 3x2 azalan bir fonksiyon olur. 


Yanıt C 


17. f(x) - 0 yapan -—6,—2, 4 ve 6 apsisli noktalar f(x) in 
ekstrernum noktalarıdır. 


f(x) > O için fonksiyon artan, f(x) < O için azalandır. . 


— 4 6 





yerel maksimum 


5<x<6aralığında f(x) artan olduğundan 
f(x) >0 olur. 

T(x) < 0 olamayacağından 5 < x < 6 aralığında 
(Xx) fonksiyonunun dönüm noktası yoktur. 


Yanıt D 


18. f(x) -x54(a-— 2)x3— ax— 10 fonksiyonunun 
X - —2 noktasında dönüm noktası olduğundan 
1"(—2) — O dır. 

MX) 4x3 -3(a- 2)X —a 

P(x) 12x2 4 6 (a— 2)x olduğundan, 
P-2) 12. (<2)2 46 (a— 2) (<2) 
0-48- 12(a— 2) 


12(a— 2)-48 
a—2-4 
a-6olur. 


Yanıt E 



































1.  f6O)x3—2x2 sax 1 fonksiyonunun x —1 noktasındaki 
teğetinin eğimi 2 olduğuna göre, a kaçtır? 


A)2 B)3 Cc)4 D) 5 E) 6 


2. İç), Rde sürekli bir fonksiyon olduğuna göre, 


()—Ka) 


li K NE ve - pi 
e a — limitinin değeri kaçtır? 
Aja B) 2a C) f (a) D) fa) E) fa) 


3. yz(2x2—3) olduğunagöre, (&) in x -—i1 için 
ğ Xx 


değeri kaçtır? 
A) -160 B) 0 C) -20 D) 20 E) 320 


4. ie) -İxat:2—1) olduğuna göre, f(0) değeri 
kaçtır? 


A -1 


1 
GO — 
: B)o 


1 li 
iz E) — 
2) 5 )3 


5. f|J2,)—>f(-1,) 
f(X)-x2—4x 43 fonksiyonunun tersi olan f-! fonksiyo- 
nunun X - 15 noktasındaki türevi kaçtır? 


1 1 
MAŞ Bİ OZ MD; Bş 





6. 


10. 


11. 








f(x) > log, — 2x $* 5) olduğuna göre, (0) ifadesinin 


eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 
A) —ı B) —in4 GC) -—logge 
) çlogşe 5 5 “14 


2 1 
D) -—in4 E) ——| 
) zin ) çlome 


f(x) - arctan(5x2 * 1) olduğuna göre, f(1) değeri kaç- 
tır? 


8 9 10 


6 7 
A) 37 B) 57 O) 7 D) 57 E) 57 


R de türevi olan f ve g fonksiyonları için f(1) 3, 
(1) 2 ve g (2) < 4 olduğuna göre, (gof) (1) kaçtır? 


A) 12 B) 10 Cc) 9 D)8 E)6 


X-İ -İ41İ olduğuna göre, “İY int-1 için değeri 
y 28 —1 dx 


, 


kaçtır? 
A)6 B) 5 0)4 D)3 E)2 


f(x) <in(secx) olduğuna göre, f(x) ifadesinin eşiti aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) sinx B) cosx GC) tanx 


D) cotx E) tan?x 


1 . 
İ(x) > arcsin(3x2 — 1) olduğuna göre, (5) değeri kaç- 
tır? 
A) 2y5 


B) 3v5 Cc) 6y5 


p 28 
5 





12. 


13. 


14. 


15. 


16. 








İ(X) — sinfx — cos*x olduğuna göre, İz) kaçtır? 


Cc) als 


A)2 B) 2yY2 
D) 23 E) 23 


İ(X) < x. e* olduğuna göre, f(x) in n. mertebeden türevi 
fx) aşağıdakilerden hangisidir? 


Ajn. #x) B) n.x.f(x) 
D) n.e* * f(x) 


C) nl.ifx) 
E)esn. ix) 


f(x) 2x—1 ve gix)>x2 #1 olduğuna göre, 
(g00)'(1) kaçtır? 


1 1 1 
A) 8 B) yi Cc) 2 D)1 E)2 


Çevresi 80 m olan kare şeklindeki levhanın köşelerin- 
den eşit alarılı birer tane kare kesilerek atıldıktan sonra 
geriye kalan parçadan üstü açık bir kare prizma şeklin- 
de kutu yapılıyor. Bu kutuya su konulmak istenirse en 
çok kaç metreküp su konulabilir? 


A) 16000 B) > c) e 
15880 15770 
Dy PL 
) 27 9 2/ 


Yy xXİ sax? 4 bx # c eğrisi için, aşağıdakilerden hangi- 
si yanlış olabilir? 


A) y-x eğrisini keser 
B) y -x doğrusunu keser 
C) y- eksenini keser 

D) x-— eksenini keser 


E) yx3 eğrisini keser 


17. 


18. 


19. 


20. 

















Üçüncü dereceden yz #x) fonksiyonunun grafiği şekil- 
de verilmiştir. Aşağıdaki önermelerden hangisi veya 
hangileri doğrudur? 


|. t5)41C2)>0 
li. f(1)>0 
1. f(3).f(2) 0 
IV. 11) *f(3)>0 
A) Yalnız | 

D) iii ve ill 


B) Yalnız IV C)ivelV 
E)İ, İLİNİ ve IV 


Şekilde, D 
(ABI 1 (BC) A 

ICDJ 1 JBCJ 

JAEJ 1 JEDJ 

BEİ - 21CE| -8 br 

olduğuna göre, B 8 E 4 GC 


JAEİ # IEDİ toplamı en küçük olduğunda |ABI kaç birim 
olur? 


A8 B)42 ova Dz B eV> 


Şekildeki gibi dikdörtgen bi- 
çiminde ve bir kenarında 
duvar bulunan bir bahçenin 
3 kenarına üç sira tel çekil- 
miştir. Kullanılan telin 
uzunluğu 180 m olduğuna 
göre, bahçenin alanı en 
çok kaç metrekare olabilir? 


A)480 oOB)460 C)450 D)440 Ej4oo 





#R—Ç2 SR faj 
ax412 
x*-2 





t) fonksiyonunun artmayan bir fonksiyon 


olması için a nın alabileceği kaç farklı doğal sayi değe- 
ri vardır? 


A)8 B)7 6)6 D)5 E)4 











TEST 324“ÜN ÇÖZÜMLE 














f(x) fonksiyonunun x — 1 noktasındaki teğetinin eğim 
11) dir. Eğim 2 olduğundan f(1) - 2 olur. 


f(x) 3x2 — 4x » a olduğundan, 
f(1)-3.12—41şa-2 
3—44a-2 
a-3olur. 
Yanıt D 


lim 40) ia e belirsizliği vardır . 


xa x—a 


Lhospital uygulanırsa , 


im (dx) -i(a) 0. , 
ey A f(a) olur 


Yanıt D 


dy değ-3) 
e dx 


-65. (2x2—3)9. (2x2—3) 

—5.(2x2-3)9. 4x 

— 20x(2x2 — 3)9 

xz-İ için, 

ay. 
dx 
dy. 
dx 


-20.(-1).(2.(-1X2—-3) 


— —20 
Yanıt C 


Va) Yat 02-1) çif hea) 


Çarpımın türevi uygulanırsa; 


1 


2-1 


te) > (ei ) 


(0) (et) 2x 


2 1 


Ko) <1. (041) * (0-1) 4(or1)9 .2.0 


ELİM 
3 


: 1 
1/0) --—- olur. 
(0) 3 


Yanıt A 








(x)sx2—4x43 (2) - 1 
Buradan; 


Tİ) <VıT42 olur. 


Türevi alınırsa, 








A Ni 1 
(69) 2x1 
Ayı N 1 alani 
Ee 2.4 B 





Yanıt B 
if) log, (2x * 5) 
— 1 
G0) sl — 
xX-2x45 ini 
.0— 1 
#0) - 2 02 . ,———z e log,e 
M-2.045 J0f 
loge 
Yanıt C 
FG) Ke ema 
- iz > 
14(5241) 14(5241) 
.İ 10 
Kays ——— 5 
14(5.1241) 
Yanıt E 


(gof) (1) - (g1) —f(1) . g(t(1)) 
(()-3, t(1) 2 değerleri yerine yazılırsa 
(gof)(1) 3. g2) olur. g2) - 4 olduğundan; 
(gof) () -3.4-12dir. 
Yanıt A 


e A Bİ Haye Gram A a al ae 











10. fx) in(secx) 














sinx 
o) dy . (secx) —  Gos”x 
dx secx i 
GOSX 
(x)SİNx . 
©) onay 7 tank olur. 
11. 
l f(x) > aresin(ax? —1) 
-— €-i) 0 


Nala) N1-(92-1) 








2 
.X3 — 
Vee) Va 
. 6 5 
Ss 


12. fx) sinix — cosix 


— (sin?x » COS”x).(sin2x—cos?x) 
bam Yanma m e 
—cosdx 


— 


— —COS?İx 
İ(X) > 2sin2x 
TT)  4cos2x 


Mİ) s4 (©1)- BEM 
ilm cos e 4. 5 23 olur, 


13. f(x) -xe* 
Çarpımının türevi uygulanırsa; 
©) -e*ix.e* 
İ(Mse'telix e*-204x e 


f “Ws20*404xe*-3e*şxe 


İ.() > n.e* 4 x.e* 


#x) > n.e* 4 f(x) olacaktır. 


Yanıt A 


Yanıt C 


Yanıt E 


Yanıt E 


Yanıt D 














14. 


15. 


(gofXx) - glx) a V2x-T) 


(gofXx) -(VEX—1)*41-2x—144 
(gofXx)-2x olacağından 


(gof)(x)-2 


(gof)(1)-2 olur. 


Yanıt E 





Çevresi 80 m olduğu için bir kenarı yu 20m olur. 


Kesileri eş karelerin kenar uzunluklarına x dersek, olu- 
şan Üstü açık kare prizmanın yüksekliği x, tabanının bir 
kenarı 20-2x olur. 


Hacim - (20-2x)2 . x olacaktır. 


Bu fonksiyonun türevini O yapan x değeri hacmi maksi- 
mum yapan x değeri olacaktır. 


Çarpımın türevini alırsak; 

2.(20—2x) . (-2).x 4 (20-2x)2. 1-0 
—Ax . (20—2x) 4 (20 — 2x)2 -0 

(20 — 2x).(-4x 4 2x - 2x) -0 


x10vayax- İ0 olur. 
3 


d0 
3 10 


Nİ 


yerel maksimum 
O halde x - 1 için hacim maksimum olacaktır. 
2 
Hacim -(e0-2 10) 10. 
3 3 


- 16000. elde edilir. 
27 


Yanıt A 











16. 


17. 


yaxitax s*bx * c eğrisi y - x3 eğrisini kesmeyebilir. 
Ortak çözüm yapılırsa 

Xİ tax ibxıc—x3 

ax” 4 bx #c -0 ikinci dereceden denklemi elde edilir. 


A < 0 olabileceğinden bu denklemin kökleri her zaman 
reel sayı olmayabilir. 


Yanıt E 


f(X) 0 denklemini sağlayan noktaların x -—3 ve 

x - 2 olduğu görülüyor. (Bu noktalardaki teğetlerinin 
eğimleri O olduğundan) 

*x <-3 için teğetler çizildiğinde bu teğetlerin eğimleri- 
nin pozitif olduğu gözükür. (Artan fonksiyon) 
x<-3içint(x)>0Odır. 

"—<x <2 için çizilen teğetlerin eğimleri negatiftir. 
(Azalan fonksiyon) 

—3<x<2 için f(x) <0 

*x > 2 için çizilen teğetlerin eğimleri pozitiftir. (Artan 
fonksiyon) 

x>2 içinf(x)>0Odır. 

f(x) in grafiği çizilirse 





((x) fonksiyonu 3. dereceden olduğu için f(x) fonksiyo- 
nu 2. dereceden olur ve parabol şeklindedir. Tepe nok- 
tası; 


| 342 i 


Xg> — — — bulunur. 
2 2 











1 
S x<.—— için 
p ç 


f(x) azalan fonksiyon olduğundan f(x) < O 


1 
S x>.—. için 
2 ç 
f(x) artan fonksiyon olduğundan f(x) > O 


olacaktır. 


LL —5<.İ ve -2<-İ olduğundan 
2 2 


f(—5)<0 ve f(-2)<0 olur. 


(5) 4 #2) <0 olacaktır. Verilen ifade yanlıştır. 


Nİ  #-i)<0 (4 Se olduğundan) 


verilen ifade yanlıştır. 


M. 3 - olduğundan #(-3) <0, 


2> > olduğundan #”(2) > Odır. 


f(—3) .f”(2) <0 olur. 


Verilen ifade yanlıştır. 


N, Zet ise f(1)> 0 


- <3 ise ”(3)>0 


(1) 4fX(3)>0 olur. 


Verilen ifade doğrudur. 
Yanıt B 











A A 
ABE -— ECD (Açı - Açı benzerliğinden) 


ABI  JBEİ LİR 
EGI O 1CDİ 4 Y 





>y >. olur. 


İAEİ -x2 482 — |AEI<Yx2 464 


LEDİ -y2 44? > 


2 
Dia (ET a a 64 44 
Xx 2 
X 
LAEL $ ED Yağ saf Br 
Xx 


-Vx2 464 li 8) 


Bu fonksiyonun türevi 0 olduğunda toplam en küçük 
olur. 


e) 
(44) * VEr64 2) 


x2 


/ 


XX 
21x2464 








X 

*4 di xi iğ e 
Xİ 464 x 
x*4 4. X2464 -0 
Xİ464 x 


> Xİ 4 4x2 — 4x2 4 256 


> X3-256 > x-4Y4 olur. 


Yanıt C 


20. 





180 . 
3 
60 —2x4y 


yz 60-2x olur. 


60 m 





Alan-x.y-x. (60—2x)-60x—2x2 


Denkleminin türevini O yapan değer için alan maksi- 
mum değerini alır. 


(60x — 2x2)“ -60—4x-0 
4x 60 
x-15molur. 
Alan - 15. (60—2.15)-15.30-450m2dir. 





Yanıt C 
Artmayan bir fonksiyon olması için 
f(x) <0 olmalıdır. 
fe) İZ pp a.(X12) —(ax112).1 
X42 (x2)7 
axs2a—ax-—12 
—— <0 olmalı 
(x-2) 
20-12 <0 
(2) 
(42)? > 0 olduğundan 
2a—12s0 
2as12 
a <6 olmalıdır. 
a nın alabileceği doğal sayı değerleri 
(0,1,2,3,4,5,6) 7 tanedir. 
Yanıt B 














a, 














Şekilde y-t(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 


A) y B) y 


Şekildeki ikizkenar yamukta D C 
ADI - |İBCI - 6 br 

(DC) / (ABI ve 6 

ABI — 3İDCİ 

olduğuna göre, 


Alan(ABCD) nin alabileceği 
en büyük değer için İDCİ kaç birimdir? 


A) BE 48 De E)4 


eri 


y—x2 4 5x — 4 eğrisinin x - 2 noktasındaki teğetine 
dik oları diğer teğetin eğriye değme noktasının apsisi 
kaçtır? 


A)— B) 2 C) -1 D)2 E)3 








f(x) < x. Inx fonksiyonu için fim Me) 
>—e X-E 


ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A)1 B)2 c) > D)e g3 


ye ARİ fonksiyonunun grafiğinde asirmptot 
X— 


doğrularının denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
B)x-3vey-x-4 
D)x-3vey>2x 


A)x-3veyz1 
C)xz3vey-13 


E)xs3veyzx46 


yzf) vV 4x2 -Bx43 fonksiyonunun eğik asimptot- 

larından biri aşağıdakilerden hangisidir? 

A)yz2x-—2 By--2x414 C)yex-2 
D)ys-—x44 E)ys-—x-2 


ye 2 Dat eğrisinin grafiğindeki asimptotlarının 
X-— 


kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -2.—1) B) 1,2) 0) (1,1) 
D) (1,2) E) (1,-1) 





Koordinat düzlemde y - f(x) fonksiyonunun grafiği veril- 
miştir. (X).f(X) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) (4. -2)u (3, o) B)(-,0)u(2,3) 
0) :4,0)u(0,3) D) -, «) 

E) <2, «) 














10. 


11. 


12. 


13. 





























Yukarıdaki koordinat düzleminde #(x) fonksiyonunun 
grafiği verilmiştir. f: (-3, 2) > R sürekli bir fonksiyon ol- 
duğuna göre, f(x) in mutlak maksimum ve mutlak mini- 
mum değerlerinin toplamı kaçtır? 


A) —1 B) 0 Co) 1 D)2 E)3 





Yukarıdaki analitik düzlemde üçüncü dereceden f(x) 
polinom fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 


x in hangi değeri için f(x) in yerel maksimumu vardır? 


A)3 Bi. 2 o) 5 D) z E) > 


ysadoğrusu, f(x)y ix —2x2 46 eğrisini üç farklı 


noktada kestiğine göre, a nın kaç farklı tam sayı değeri 
vardır? 
A)1 B)2 0)4 D)7 E) 11 


ox * 1) (02 —3x).g(1 —x2) #xveg(1) - 5 olduğuna 
göre, £ (x) fonksiyonunun x < 1 noktasındaki normalinin 
eğimi kaçtır? 


1 1 1 1 1 
Mer SB <eker <0 GERE 
3X2 -6x41 m | 5 z 
-—— ——— — eğrisinin eğik asimptotu aşağıdakiler- 


x*#İ 
den hangisidir? 
A)y—3x-3 B)ys3x—6 
D)ys3x4s3 


C0)y>3x—9 
E)ys3xs9 





15. 


16. 


Koordinat düzlemde y - f(x) fonksiyonunun grafiği veril- 
miştir. ((x).f(X) > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) (4,2) U 8, «) 
0) (4,0) u(0,3) 

E) (2, «) 


B) (-4,0)u(2,3) 
D) (<4, «) 


fx) 


Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonunun en az kaç 
tane dönüm noktası vardır? 


A)S B)4 c)3 D)2 E)1 


— 4x49 
3-—2xXx 





eğrisinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


























JABI - 3İDCİ olduğundan, 5 x 
İDGİ —x ise ABİ — 3x 


h2 4 x2 - 36 (Pisagordan) 


h2-36— x2 


O halde; A(ABCD) — 


Xx. V3a6-x 


ifadesinin türevini 0 yapan x değeri için 


Alan(ABCD) maksimum olur 


(X*3x).V 36— x 
2 


Çarpımının türevinden, 


1 
(ox. Vas?) <2. Vasxlızx... 
2 vape 


2x2 
Ohalde;2Y36— x2 -—“* — 


36—x2 
2(36—x2) — 2x2 
72 4x2 
18-x2 








Yanıt A 


C 


0 


x3y2 için alan maksimumdur. 


Yanit B 





Pp 








x z 2 noktasındaki teğetin eğimi f'(2) dir. 

(0) 2 45x—4 

10)0>-2x45>X1(2)-—445-1 

Doğrular birbirine dik olduğundan, 
m,.m,z—İ>İ.m,:-İ>m,-—İ 

O halde, f(x) - —1 denklemini sağlayan x değeri bulu- 


nursa, 
1()>-2Xx45--1 
—-2x-—6 

x-3 


Yanıt E 


lim İC) —fe) ee dir. 


x—e Xx—e 

, 1 

fO)zinx4— .xsinx3#1 
Xx 


f(e)—ine-*1 
“2 
Yanıt B 


(0) - X43X-5 fonksiyonunun paydasının kökü dü- 
x-3 

şey asimptotu verir. 

x—-3-0>Xx-3 düşey asimptottur. 


Payın derecesi paydanın derecesinden 1 fazla oldu- 
ğundan eğik asimptot vardır. 


xX243x-—5 x-3 
X2 —3x Xr6 
SİRMEN eli 
6x-5 y—x * 6 eğik asimptottur. 
6x —- 18 
13 


Yanıt E 


























a > O olmak üzere, 


yyax? #bx4c fonksiyonunun eğik asimptotları 
yayakxa b. 

2a 
yvVâx? -8x43 ise 


eğikasirmptotları 
yaya 
2.4 


yz 2k — 1 den, 


dır. 











Yyız2x-2 ve 


Ya —2Xx42 bulunur. 


Yanıt A 


2X2 —-5x46 
Xx—İ 


* X—İz0>x-1 düşey asimptottur. 

9 eğik asirnptot 
2x2 -5x46 
2x2. 


—3x 4-6 
——3x43 iy 2x-3 bulunur. 


3 


- İ vey - 2x - 3 ortak çözülürse Kepler kesim 
pa (1,1) noktasıdır. 











Yanıt E 





XeC,—4) > f(x) <Ove f(x) > 0 (Artan fonksiyon) 

().10) <0 

Xe(-4,-2)>1(X)>Ovef(x)>Odür. (Artan fonksiyon) 

10) >0 

Xe(-2,3) >f(x)>0vef'(x) <0 (Azalan fonksiyon) 

().10) <0 

Xe(3,t0)>f(x)>0vef(x) > 0 (Artan fonksiyon) 

(0) >0 

f(x) > 0 olması için x e ((-4, —2) Y(3, #a)l olmalıdır. 
Yanıt A 








Grafikten anlaşılacağı gibi uç noktaları maksimum ve 
minimum noktalarıdır. 


X <2 de mutlak minimum olur ve değeri — tür. 
Xx -—3 de mutlak maksimum olur ve değeri 5 dir, 
54(4)-1dir 

Yanıt c 


10. f(x) fonksiyonunda x - -2 noktasında çift kat kökü, 
Xx z 3 noktasında tek kat kökü bulunmaktadır. 
Buna göre, f(x) fonksiyonu 
İ(x) <a(x42)2. (x—3) tür. 

(0) — 1 olduğuna göre, 
(0) -a.(042)2.(0—3)-1 
—12a-1 


az EL dir. 
12 


(xw) — 5 * 2 .(X-3) bulunur. 


f(x) fonksiyonunun yerel maksimum değeri ft) 
olduğu noktadır. 


fe) az) 3) (Xİ 
-- İpli x-g- o 
12 
4 
2-2 — 
X veya x 5 


ft için tablo incelersek, 





yerel 
maksimum 


Tablodan anlaşılacağı gibi (x) fonksiyonu x — Zi için 
yerel maksimum değeri alır. 


Yanıt D 








11. yağ —2x2 46isey'-f(X)x2—4x bulunur. 


Buna göre, x2 — 4x - O denkleminin tek katlı kökleri 
yerel ekstremum noktalarıdır. 

Buna göre, x < 0 ve x - 4 apsisli noktalarda fonksiy- 
onun yerel ekstrernumları vardır. 


x - O için y — (0) - 6 bulunur. 
xzd4içiny—(f(4)— —3246-— i bulunur. 


Fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir. 





— — < y < 6 arasındaki doğrular eğrisi 3 farklı nokta- 


da keser. Buna göre, a nın alabileceği 11 farklı tam sa- 


yı değeri vardır. 
Yanıt E 


12. H(2x41)-(x2—3x) .g(i — x2) 4 x ifadesinin iki tarafı- 

nin da türevi alınırsa, 
(2x4). (20x41) < (2—3x) gl (23) (12) g (02) 
21(2X41)-(2x- 3).g(1—x2)—2x. (x2— 3x) gli X)41 
x - O için 
2.1(1)-—3.g(1)— 041 
2.0(1)--3.541 

TM) 7 
xİ noktasındaki teğetin eğimi; 
m, -f(1) -—7 dir. 
m, .my,z—İ olduğundan, 


—i. LU — 
1 
m, —dir. 
“7 
Yanıt C 
2 
13. y X -&*İ ifadesine polinom bölmesini uygularsak 
x#1İ 
32 — 6x1 EE 
—3x 3x 3x—9 
—x #1 
4 *ı9 
10 
K -6x41 10 
a e EMEL 
xX*#İ x*İ 
Eğik asimptot; y - 3x— 9 dur. Yanıt C 





14. 





X e(o,—4)— f(x) <0 ve f(x) > O (Artan fonksiyon) 

(O).10) <0 

xe(-4,-2)>1(X)>Ovef'(x) > O dür. (Artan fonksiyon) 

(9 t0)>0 

xe(-2,3) —f(x)>0vef'(x) <0 (Azalan fonksiyon) 

().f(x) <0 

Xe(3,t)—>1f(X)>0vef'(x) > O (Artan fonksiyon) 

(e). >0 

160).1(X) > 0 olması için x e (4, -2) Y (3, #<j)J olmalıdır. 
Yanıt A 


15. 





x e (a, b) aralığında fonksiyonun grafiği konveksten 
konkava geçtiğinden bu aralıkta büküm noktası vardır. 


x e (b, c) aralığında fonksiyonun grafiği konkavdan 
konvekse geçtiği için bu aralıkta büküm noktası vardır. 


Bu fonksiyonun iki tane büküm noktası vardır. 
Yanıt D 


— 4x49 


16. 
* 3—2Xx 


»9 3—-2Xx-0>Xx- > düşey asiptottur. 








n 5 N N 
. Jim. 03 olduğundan, y — O yatay asimptottur. 
im 4X9. M e 
a lim ea 2 olduğundan y — -2 yatay 
asirnptottur. 
: im 4x4-9 
3 3-—2xXx 
2 
N tim 4Xx49 
3- 3—-2x 


olduğuna göre, doğru grafik D şıkkındadır. 
Yanıt D 





